تدريبات سلا اله على المفهوم الثاني سل يد 


دا 


(3)تفرز العُدد الصضماء ........................... لتساعد الجسم على أداء وظائفه المختلفة. 

(أ) الأملاح (ب) الهرمونات (ج) البروتينات (د) اللعاب 
(2) يطلق على النشا الحيواني اسم reer‏ 

(أ) البروتين (ب) الجليكوجين (ج) الفيتامينات (د) الأملاح 
(3) يتم امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم في مو 

(أ) الكبد (ب) الأمعاء الدقيقة ‏ (ج)الحويصلةالصفراوية (د)المستقيم 
(4) يُرسل ......................... في الجهاز العصبي إشارات إلى الجسم للاستجابة عند وجود خطر. 

(أ) القلب (ت) اکب (ج) المخ (د) المعدة 
(5) تُصب الإنزيمات من البنكرياس والحويصلة الصفراوية في ETERS‏ 

(أ) المعدة (ب) الكبد (ج) الأمعاء الدقيقة (د) المريء 
(6) يحدث الى ألعكئلة الحهاي ا لخا جن إثتاء عبلية الشتهيق: 

(أ) انقباض (ب) انبساط (ج) ارتفاع (د) ثبات 
(7) في عملية . ............................. يتم طرد البول خارج الجسم. 

(أ) التنفس (ب) الهضم (ج) الإخراج (د) النقل 
© يتكوّن الجهاز العضلي ....................... هن العضلات والعظام. 

(أ) الهضمي (ب) الدوري (ج) الهيكلي (د) العصبي 
(9) يتكوّن الجهاز ق عة القلب وا لأوعية الدهوية: 

(أ) الهضمي (ب) التنفسي (ج) الدوري (د) العصبي 
© تنقي الكلية الدم من المواد الضارة بما يصل إلى ............... مرة في اليوم . 

)أ( 100 (ب506 (ج) 30 زد ) 300 
03 يقوم الجهاز ............ بتخليص الجسم من الفضلات الذائبة في الدم. 

(أ) العصبي (ب) الدوري (ج) البولي (د) الهضمي 
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€ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بي 
تقاض السمملدت مس و لي (يتقلّص - يتمدّد) 
(2) يحتوي اللعاب على ........................... تعمل على تفكيك الطعام في الفم. (إنزيمات- هرمونات) 
(89) تسكن الرتقان غا عمد تتا يتا غملية الشمنة: (ثاني أكسيد الكربون - الأكسجين ) 
(4) يتجمع البراز داخل حك دوو NaN‏ مده (المستقيم - الكبد) 
(5) لا نستطيع التحكم في العضلات م ا (الإرادية - اللاإرادية) 


(6) أثناء الزفير ممصي صب E E EY E‏ (ينقبض - ينبسط) 
(7) زيادة ضريات القلب عند الخوف تعتبر استجابة من الجهاز 0 (الهضمي- الدوري) 
فضلات الطعام الصلبة هي ا (البرائ = التول) 
(9) يطلق مصطلح القولون على الأمعاء ST‏ (الغليظة- الدقيقة) 
© تحتوي ................... على نفرونات تنقي الدم من الفضلات. (الكليتان -الرئتان) 


3 


ا أمام العبارات الآتية: ‏ 

(1) يعمل اللعاب الموجود في الفم على تليين الطعام. 

(2) الغاز الناتج عن عملية الزفير هو ثاني أكسيد الكريون. 

(3) يتم تخزين الجلوكوز بواسطة الكبد والعضلات في صورة يوريا. 

(4) ينتقل الطعام غير المهضوم من الأمعاء الغليظة إلى المعدة. 

(5) يضخ الجهاز الهضمي الدم إلى العضلات لتقوم بالحركة. 

(6) عدم تخلص الجسم من الفضلات يصيب الجسم بالأمراض. 

(7) عضلة القلب من العضلات الإرادية. 

(8) يمر الطعام إلى المعدة خلال المريء. 

(9) يتحرك الجسم عند انقباض وانبساط العضلات الهيكلية. 

© جهاز العُدد الصماء يحافظ على ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم عند التعرْض للخطر. 

9 يقوم الجهاز التنفسي بتفكيك الطعام إلى أجزاء صغيرة يستفيد منها الجسم . 
تستخدم الخلايا العناصر الغذائية في عملية التنفس الخلوي. 

3 تخرج الفضلات من مسام الجلد في صورة عرق. 

®1 يسمى الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة بالمستقيم. 

© المواد الإخراجية مواد تنتجها خلايا الجسم. 

© من مكوّنات البول الماء واليوريا. 


e 


حما .کم و أ جے. اص کي جي کي اخ جي ,ي پس ورا کو جر 
عط ج ا ا( ر ق کک کک ی چ کی کچ 


------- المفهوم 1.2 : الجسم كنظام 


: (ب) 
(أ) ترشح الدم من الفضلات الذائبة 
| ادم 
(ج) تخلص الجسم من الفضلات الغازية 
(د) يجمع الطعام غير المهضوم لحين التخلص منه 


سب المصطلم العلنم 
5 


© العضلات التي يمكن التحكم في حركتها. ) 55-8 
(2) فتحة عضلية توجد في نهاية الجهاز الهضمي. ) e‏ 


(3) عملية تحويل الغذاء المُعقد إلى مواد بسيطة. ) ae,‏ 
© وحدات مجهرية توجد داخل الكلية لترشيح الدم من الفضلات الضارة. ) EE:‏ 


(5) خلايا على شكل ألياف طويلة لتسمح بالحركة. ) ل ا E.‏ 
(6) نوع من الفضلات يتكوّن من استهلاك البروتينات. ) iE‏ 


(1) يتكوّن العضو من مجموعة من الأجهزة. 

(2) عضلات الذراع من العضلات اللاإرادية. 

(الجهازالهضي تکس الأكسجين من الوا الجوي. 

@ الشهان اللنهست يقل الهرمونات والدم والغذاء إلى كل أنحاء الجسم. 
(5) ينتهي الجهاز الهضمي بفتحة الفم. 

(6) ينتقل العرق من الكلية إلى المثانة خلال أنبوب رفيع. 

(7) يتم تفريغ البول من المثانة عبر المستقيم . 


(© الجهاز ...يفقت الطغام ليستفيد الجسم منه. 
(©) ينتقل ...................-..... من الكلية خلال أنبوب رفيع إلى المثانة. 
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كان المقابلة ' أجهنة في جشخ الإتشاق: 
(1الشكل (آ) يمقل الحهاة eW‏ 

(ب) الشگل:(2) يمثل الحهاز gra‏ 

(ج) الجهاز في الشكل ................... مسئول عن هضم الطعام. 
(د) يتخلص الجسم من البول بواسطة الجهاز رقم E‏ 
(2) الشكل المقابل لجهاز في جسم الإنسان: 

(أ) يمثل الشكل الجهاز EEE‏ 

(ب) من وظائف هذا الجهاز Sa‏ 1100 
(ج) العضوالذي يمثّله الجزء (أ) هو n‏ 

(د) اذكر اسم العضلة التي تساعد في عمل هذا الجهاز . 

(3) اكتب رقم كل عضو أمام الوظيفة الخاصة به. 


AA: 68 


(أ) عضو تتجمع فيه فضلات الطعام غير المهضوم. ) CA KRESS‏ 
(ب) عضو يقوم بإخراج الفضلات الغازية. ) sre‏ 
(ج) عضوينقي الدم من اليوريا. ) E‏ 


(2) اذكر وظيفة واحدة لكل عضلة من العضلات التالية: 
عضلة القلب - عضلات الفك - عضلة الحجاب الحاجز - عضلات الأمعاء 


الجهاز العضلي الهيكلي يتكوّن من العضلات والعظام. 

(2) تتم عملية الهضم دون الحاجة لوجود الإنزيمات. 

تحتوي الكلية على النفرونات التي ترشح الدم من المواد الضارة. 

كل المواد التي لا يستفيد منها الجسم تخرج على شكل فضلات صلبة . 


7 5 e SH: Yh 


خيوة کک :کک ابد 


. اده‎ a OS 


(1) يختزن الكبد والعضلات سس دفي ضورة جلیگوجین: 
(أ)الماء (ب) سكر الجلوکور (ج) الأملاح (د) الكلوروفيل 


5 E: 
لصح ه:‎ 30 : 


(أ) ترتفع (ب)تدور (ج) تنقبض (د) تنبسط 
(3) ينقل الجهاز ...الماع والغازات والعتاصر الغذائية والهرمونات إلى أجزاء الخسم. 

(أ) الدوري (ب) الإخراجي (ج) الهضمي (د) التنفسي 
4 المثانة من مكوّنات الجهاز و 

(أ) الدوري (ب) التنفسي (ج) الهضمي (د) البولي 


(1) عضلات تتحرك تلقائيًا ولايمكن التحكم في حركتها. ) OE‏ 
(2) جزء من الجهاز الإخراجي يقوم بإخراج الفضلات على هيئة عَرق. ) e mes‏ 


000 


®@ ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآنية: . 


©) الجاذبية والمغناطيسية هما قوتان غير مرئيتين. 23 
نُستخدم المغناطيسات في المحركات وأجهزة الكمبيوتر. 23 
تستقر الأشياء على الأرض بفعل قوة الجاذبية. ) ) 

(4) يجذب المغناطيس كل المواد إليه. 03 

@ اخترالإجابة الصحيحة: 

(1) العوامل التي 507 عليها قوة الجاذبية هي E‏ 

(أ) الكتلة والحجم (ب)الكتلة والمسافة (ج) الشكل والحجم (د) الكتلة والشكل 

(2) يمكن استخدام بُرادة .......................... لتَوضيح مخطط المجال المغناطيسي. 

(أ) الألومنيوم (ب) البلاستيك (ج) النحاس (د)الحديد 

(3) يُصنع المغناطيس من مادة 108ص 
(1) التحاسن (ب) الألومنيوم (ج) الحديد (د) الزجاج 

(4) من المواد التي تنجذب إلى المغناطيس 212111111 
(]) الحشب (ب)النيكل (ج) المطاط (د) البلاستيك 

(1) تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة عن طريق RA‏ (الهواء - الأسلاك) 

(2) نظام يسمح بسريان التيار الكهربي لتشغيل الأجهزة المختلفة REE‏ 

تتت اا -الدائرة الكهربية) 

(3) يُستخدم .............................. في فتّح وغلق الدائرة الكهربية. (البطارية - المفتاح الكهربي) 

(4) عندما يحترق مصباح متصل مع مصابيح أخرى في مسار واحدء فإن 
باقي المصابيح e E‏ (تنطفئ - تظل مضيئة) 

111108 ) تظهر فيه آثار القوة المغناطيسية.‎ erey 

OEE: ) a r û‏ ا 

O AE e E N 

(2) يعتبر الحديد المصنوع منه المسامير مادة a‏ 

(غير مغناطيسية - مغناطيسية ) 


(© ضع علامة ( ”) أو علامة (8) أمام العبارات الآتية: 
تتسبّب قوة البخار الناتجة عن غليان الماء في دوران التوربينات. 
(2) المواد العازلة للكهرياء تقاوم سريان الكهرباء خلالها. 
© تكون جميع مكوّنات الدائرة المفتوحة متصلة معًا. 
© المفتاح الداخلي في الثرموستات من أنواع المفاتيح الآلية. 
@ اخترالإجابة الصحيحة: 
©) يتم التحكم في فتح وغلق الدائرة الكهربية عن طريق EER‏ 
(أ) البطارية (ب) الأسلاك (ج) المصباح (د) المفتاح 
(2) تستخدم المولّدات ...................... الموجودة بداخلها لتوليد الكهرياء. 
(أ) المراوح الهوائية (ب) المغناطيسات الدوارة 
(ج) المصابيح الكهربية (د) المواد غير المغناطيسية 
(3) عندما يتدفق تيار كهربي عبر سلك ينتج کی وى الاك 
(أ) ضوء (ب) احتكاك (ج) صوت (د) مجال مغناطيسي 
® كل مما يلي لاينجذب إلى المغناطيس ما عدا OE.‏ 
(أ) المطاط (ب) المسمارالألومنيوم (ج)البلاستيك و اتسار اتب 
(© أكمل مما بين القوسين: 
(3) لمس سلك غير معزول يسري به تيار كهربي يسبب لدم كهزنية: (حرائق - صدمة) 
(2) تدور المغناطيسات داخل التوربينات بسرعة 20700 (منخفضة - عالية) 
(3) الماء في أجسامنا . .عه التوؤضيل للكهرياء: (رديء - جيد) 
(4) تسري الطاقة الكهربية بسهولة خلال المادة اس (العازلة - الموصّلة) 
@ اكتب المصطلح العلمي لكل من: 
(1) مسار مغلق لحركة التيار الكهربي. ) aE‏ 
(2) حركة الشحنات الكهربية التي تتدفق عبر موصّل كهربي في مسار مغلق . ) E‏ 
() المواد التي تنجذب للمغناطيس. ) CoE‏ 
@ لاحظ الشكل المقايلء ثم أجب: 
(1) أكمل البيانات: 
SS 2 -1‏ ۹ 9.0 
(2) تُغطى الأسلاك في هذه الدائرة بطبقة من ا 


پک _ يجو ججج حبصي 
ا سد د د 


(الألومنيوم ‏ البلاستيك) 


0 ضع علامة (⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


© يضيء المصباح في دائرة كهربية تحتوي على ملعقة من البلاستيك. و6 
(2) تصنع أسلاك الدوائر الكهربية من مواد موصّلة مغطاة بطبقة من مواد عازلة . E‏ 
© لا توجد علاقة بين الكهرباء والمغناطيسية. 0( ) 
(©) الملابس القطنية تعتبر موصلا جيدًا للكهرباء. ) ) 
© اخترالإجابة الصحيحة: 
(1) تسري الكهرياء بسهولة خلال EERE‏ 
(أ) النحاس والخشب (ب) الحديد والمطاط (+) البلاستيك والزجاج (ذ)الألومنيوم والنحاس 
(2) كل مما يلي يعتبر مواد موصّلة للكهرباء ما عدا AE‏ 
(أ) الألومنيوم e‏ (ج) المطاط (د) النحاس 
© يتمثّل دور المواد العازلة في الدوائر الكهربية في 008 
(أ) زيادة تدفق التيار (ب) توفي رالسلامة من مخاطر الكهرياء 
(ج) توصيل التيار بين أجزاء الدائرة (د) حماية البطارية من التلف 
(4) لايسمح ووو ال#يرياج حلذلة نسهولة. 
(أ) مشابك الورق المعدنية (ب)ورقالألومنيوم ‏ (ج)القماش (د) النحاس 
@ أكمل باستخدام الكلمات الآتية: 
(1) يمر التيار بسهولة خلال بج عت (الحديد- البلاستيك) 
(2) يمرالتيار الكهربي عبرالمواد ع (الموصّلة - العازلة) 
(3) الخشب من المواد اا (الموصّلة - العازلة) 
(4) المواد العازلة ................................بسريان الكهرياء خلالها بسهولة. (تسمح - لاتسمح) 
@ اكتب المصطلح العلمي لكل من: 
(1) المواد التي تسمح بمرور الكهرباء من خلالها. ) CGE ana‏ 
(2) حركة الشحنات الكهربية عبر الأسلاك الموصّلة. ) مع سعد 


@ لاحظ الشكل الذي أمامكء ثم اختر: 


قطعة حديد 
© الأسلاك في هذه الدائرة مصنوعة من مادة ...................... لتسمح بتد فق الكهرياء. 4 
(عازلة - موصّلة ) .5 
(2) عند استيدال قطعة الحديد بقطعة مطاط فإن المصباح ESE‏ 
(لن يضيء - سيضيء) 


ا مسد سس لكا 


([ ضع علامة (⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآنية: 


(1) يتولد تيار كهربي عند وضع مغناطيس ساكن داخل ملف. 2 
(2) في التوصيل على التوازي تتصل مكوّنات الدائرة بمصدر الطاقة في أكثر من مسار. 53 
(3) تعتبرالبطارية أحد أمثلة الحمل الكهربي. ۰ 03 
© لاتتأثر الأجهزة المتصلة على التوالي وتظل تعمل عند إطفاء أحد الأجهزة. و 
© اخترالإجابة الصحيحة: 
(0) تقل أسلاك الكهرباة رظبقة من EET‏ 
(أ) الحديد (ب) الألومنيوم (ج) البلاستيك. (د)النيكل 
(2) يمل سم سي الحفل الكمريي فن الذائرة الكهربية: 
(أ) سلاك النحاس (ب) المفتاح الكهربي (ج)البطارية (د) المصياح 
(3) يزداد التيار الكهربي المتولّد من حركة مغناطيس داخل ملف عند 1-000 
(1) كتليل عدة حلقات افقلت ل(ت)تحرك المعتاطيسن د 
(ج) تحرك المغناطيس بسرعة (د) استبدال المغناطيس بآخر أصغر 
(4) عند وضع مقاومة في دائرة كهربية مغلقة فإن تدفق التيار E‏ 
(أ) يزداد (ب)يقل (ج) لايتأثر (د) يتضاعف 
® أكمل مما بين القوسين: 
() توصّل الدوائر الكهربية في المنازل على 16 (التوازي - التوالي) 
(2) في الدوائر الموصّلة على التوازي يتدفق التيار في TTT‏ (أكثز من مسار مسار واحد) 
(3) تنتقل سد عر روفاد تسق خوط الظاقة: (طاقة الوضع - الكهرباء) 
© يستخدم الجلفانومتر في قياس مس O E‏ (الكتل -التيارات الكهربية) 
@ اكتب المصطلح العلمي لكل من: 
() المواد التي لاتسمح بسريان الإلكترونات خلالها بسهولة. ) 0 
(2) مكوّن من مكوّنات الدائرة الكهربية يقلل من تدفق التيار الكهربي. ) E.‏ 
© لاحظ الشكل الذي أمامك. ثم اختر: 
(1) المصابيح في هذه الدائرة موصّلة على ماسو سد ANY‏ - التوازي) 
(2) عند احتراق مصباح فإن المصابيح الأخرى 1ك 
( تنطفئ - لاتنطفئ ) 


تدريبات سلا ال على المفهوم الثالث 


® اخترالإجابة الصحيحة: 
® يتوفف تدفق التيار الكهربي في الدآئرة عند 211107 
(أ) غلق الدائرة (ب)تدفق الإلكترونات (ج)إضاءة المصباح (د) فتح الدائرة 
(2) سریان الإلكترونات خلال الأسلاك في مسار مغلق يسمى COE Er‏ 


(أ)الدائرة الكهربية (ب)العزل الكهربي 


(ج) الجذب المغناطيسي (د)التيار الكهربي 


(3) أي مما يلي يعتبر مواد مغناطيسية وموصّلة للكهرباء؟ 


(أ) النحاس والألومنيوم (ب)الألومنيوم والحديد 

(ج)الحديد والمطاط (د)الحديد والنيكل 
(4) جُسيمات صغيرة تتدفق في الموصّلات هي 9-0-7-1 

ARTS‏ (ب)الإلكترونات (عمالذّرات (د)الحبيبات 
(5) من العوامل التي تتوفّف عليها قوة الجاذبية 222 

(أ) السرعة (ب) الكتلة (ج) الزمن (د) الحجم 
(6) عند احتراق أحد المصابيح المتصلة على التوالي ...........................اقي المصابيح 

(1) تزداد إضاءة (ب) تقل إضاءة (ج)لاتتأثر (د) تنطفئ 
© أي مما يلي من المواد غير المغناطيسية؟ 

(أ) دبابيس مكتبية (ب ) بُرادة حديد 

( ج) ملعقة نحاسية (د) مسمار حديد 
(8) يُصنع مقبض المفك الكهربي من البلاستيك لأنه ESE‏ 

(أ) عازل للكهرباء (ب) موصّل للكهرياء 

(ج) يتمتع بالمرونة (د) خفيف الوزن 
(9) مصدر الطاقة في الدائرة الكهربية ۳ 0-0 

(أ) المفتاح (ب)البطارية (ج)الأسلاك (د)المصباح 
تزداد قوة الجاذبية كلما زادت 522000300 

(أ) المسافة بين الجسم ومركز الأرض (ب) كتلة الجسم 

(ج) سرعة الجسم (د) مساحة الجسم 
(3© تسقط الأجسام على الأرض بسبب قوة ei E‏ 

(أ) الكهربية (ب)المغناطيسية (ج)الجاذبية (د) الدفع 


الفصل الدراسي الأول ------- المفهوم 1.3 : الطاقة كنظام 

@ أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: 
(1) يسحب المغناطيس المواد عن ظريق 000006........ (قوةالاحتكاك -القوة المغناطيسية) 
(2) كلما قلت المسافة بين الجسم ومركز الأرض سس قو اتجاةيية: (قلت -ازدادت) 
(3) تكون الدائرة مفتوحة عندما تكون أجزاؤها ا (متصلة - غير مثصلة ) 
© تُغطى أسلاك الكهرباء بمادة aE‏ (الحديد - البلاستيك) 
(5) يضيء المصباح في الدائرة الكهربية ممم 0 "(الممتوحة المغلمة) 
(6) تنتقل الإلكترونات عبر سلك مصنوع من . ... في الدائرة الكهربية. (البلاستيك - النحاس) 
(7) عند انطفاء مصباح في دائرة متصلة على .................. تنطفئ جميع المصابيح. (التوالي-التوازي) 
(8) تبطئ ......................الكهربية من تدفق الإلكترونات في الدائرة الكهربية. (المقاومة -الأسلاك) 
(9) يعتبر الخشب من المواد .نسدد (المغشناطيسية-غيرالمغناطيسية) 


00 تسمح المواد .....................للكهرباء بسريان التيار الكهربي خلالها. 


@ ضع علامة (”) أو علامة (۸) أمام العبارات الآتية: 
() قوة جذب المغناطيس للمواد البعيدة عنه أكبر من قوة جذبه للمواد القريبة منه. 
(2) عند مرور تيار كهربي في سلك معزول ينشأ حوله مجال مغناطيسي. 
(3) من مكوّنات الدائرة الكهربية البطارية والمفتاح الكهربي. 
(4) عند احتراق مصباح في دائرة موضّلة على التوازي تنطفئ جميع المصابيح. 
(5) يسري التيار الكهربي في الدائرة الكهربية المفتوحة. 
(6) النحاس من المواد المغناطيسية. 
(7) تدور التوريينات عند اندفاع ماء السدود قتتولد الكهرباء من المولّدات. 
() لا بد أن تكون أجزاء الدائرة الكهربية متصلة معًا لكي تتدفق الإلكترونات. 
(9) تسمح المواد العازلة بسريان الكهرباء خلالها. 
00 تستخدم المواد العازلة في صناعة مقابض أدوات الكهرباء. 
(83) جسم الإنسان رديء التوصيل للكهرباء. 
42 عندما يكون المفتاح في الدائرة الكهربية مفتوحًا تكون الدائرة مغلقة. 
03 تحدث الصدمة الكهربية عند لمس سلك غير معزول يسري فيه تيار كهربي. 
® يمكن رؤية المجال المغناطيسي. 
9 يسحب المغناطيس مشابك الورق المعدنية بقوة التنافر. 
© تسمح المعادن بانتقال الإلكترونات خلالها. 


يدا چ ييه اي اچچ اھ کچ ,چا کے جوزي عد تدا دوا مع کا 


(العازلة - الموصّلة) 


کے کی کا ھچ اھ ا اکم ا ا ادا چ ها كص رجي ر ل 


العلوم - للصف السادس الابتداني “إلا 


الوحدة الأآولى ما النظام؟ 


@ اختر من العمود (أ) ما يناسب العمود (ب): 


(أ) يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية 


(ب) يجذب المواد المصنوعة من الحديد 
(ج) مصدر الكهرباء في الدائرة الكهربية 
(د) يتحكم في فتح وغلق الدائرة الكهربية 


© اكتب المصطاح العلمي الذي تدل عليه العبارات الآتية: 


(1) تدفق الإلكترونات في مسار مغلق داخل الدائرة الكهربية. ) Da‏ 
(2) طريقة لتوصيل الدوائر الكهربية . إذا احترق أحد المصابيح فيها لا تنطفئ المصابيح الأخرى. ) EEE‏ 
(3) النمط الذي تشكله بُرادة الحديد بالقرب من المغناطيس. 7 ا 
(4) القوة التي تسمح للمغناطيس بجذب المواد المصنوعة من الحديد. ) SD‏ 00 
(5) مسار مغلق لحركة التيار الكهربي. ) 0 
(6) مادة تسمح بسريان التيار الكهربي خلالها. ) 010111 
(7) مواد لا تتدفق الإلكترونات خلالها بسهولة. ) ا r‏ 
© قارن بين: 


0 


اواو 
لتر 


39 
111 E ores 


E RS O 
التعريف‎ 


2 


مثال 


6 أكمل العبارات الآنية: 
(1) يحيط بالمغناطيس هنظقة تسمى .جاتب فيا المواد المغتاظيسية المميطة به: 
(2) من أمثلة المواد الموصّلة للكهرباء لمم اه 
(3) تتكون الدائرة الكهربية من أسلاك ومصباح ومفتاح ومصدر للكهرياء يسمى a‏ 
(4) المواد سس سورت... تقوم اتتقال الكهرباء خخادلها: 


: ------ المفهوم 1.3 : الطاقة كنظام 


SEAS‏ ا موي مكوّنات الدائرة الكهربية: 


5 ا 9 1 


أسلاك كهرباء مصباح مفتاح كهربي 
a (1)‏ )3( )4( 
(أ) مصدر الكهرباء في الدائرة يمثله الشكل رقم E‏ 
(ب) المكون في الشكل رقم (1) مصنوع من مادة ........................ تسمج بسريان الكهرياء خلاله. (عازلة - موصّلة) 
(ج) وظيفة الجزء رقم (4) عص يي ` ٠ ١‏ ف بطارية 
(2) لاحظ الدائرة الكهربية المقابلةء ثم أجب: مصباح (1) ma‏ 
(أ) عند إغلاق المفاتيح (أبء ج) تضيء المصابيح الحا ع 
(ب) عند فتح المفتاح (ب) فقط تضيء المصابيح 58 
(ج) لكي يضيء المصباح (3) يجب غلق المفتاح (أ) والمفتاح ا 
(د) عند فتح المفتاح (أ) تنطفئ جميع المصابيح في الدائرة الكهربية. فسّرذلك. 
(3) الأشكال المقابلة لأدوات نستخدهها في حياتنا. لاحظها ثم أجب: : 6 
(أ) أراد والدك أن يصلح أحد الأجهزة الكهربية في المنزلء فأيٌّ من الأدوات المقابلة ١‏ 
تصلح للتعامل مع الكهرباء بطريقة آمنة؟ (2-1) 
(ب) اذكر سبب اختيارك. )1( )2( 


(2) انكسر كوب زجاجي» فاقترحت مريم جمع بقاياه المتنائرة على الأرض بالمغناطيس. 


(أ) هل توافق مريم في رأيها؟ ( )نعم ١‏ 6لا 
(ب) وصح السبب في رأيك. 

@ تصنع أسلاك الكهرباء من مادة النحاس أوالألومنيوم. وضّح السبب 

(4) ماذا يحدث إذاتم لف سلكت یمز بها تیار كهرق حول ممتمار ن العدينة 


69 (أ) ضع علامة (7) أوعلامة (×) 

(1) تحوّل المولّدات الطاقة الميكانيكية ة إلى طاقة كهربية. 

(2) كلما زادت كتلة الأجسام قلت قوة الجاذبية. 

(3) من مكوّنات الدائرة الكهربية البطارية والمفتاح الكهربي. 

©) في الدائرة الموصّلة على التوازي عند إطفاء مصباح تظل باقي المصابيح مضيئة. 


«x ×» ×‏ سح 


@()اختر الإجابةالصحيحة: ‏ 
(1) من المواد المغناطيسية OY‏ 
(أ) النحاس (ب) النيكل (ج) الخشب (د) الزجاج 
(2) كل مما يلي مواد تسمح بسريان التيار الكهربي خلالها بسهولة ما عدا امس ا 
(أ) مشبك الورق المعدني ای اا 
(ج) دبابيس المكتب المعدنية (د) الزجاج 
© استبدال المفتاح الكهربي بقطعة من المطاط في دائرة كهربية يسبّب ASRS‏ 
(أ) غلق الدائوة ‏ (ب)تدفق التيار (ج) فتح الدائرة (د) إضاءة المصباح 


ETT‏ سول اغا اتی یشم كلها زارا یی ف تاز خاد ) ا 
(2) شحنات كهربية صغيرة تتحرك داخل الأسلاك في الدائرة الكهربية. ) Ree‏ 


(© (أ) أكمل الجمل التالية: 
(1) المواد ...سمج بتدفق الكهرباء خلالها. 
(2) يتحكم ............................. في ضبط درجة حرارة الثلاجا 


تابا 
(3) يراعى أن تكون أسلاك الدائرة الكهربية مغطاة بمادة عازلة حتى لا يُصاب الإنسان ب eS,‏ 


© يوضّح الشكل مخطط المجال ..................0 (الكهربي-المغناطيسي) 
(2) تستخدم برادة ...................... في تخطيط هذا المجال. (الحديد -الألومنيوم) 


المعهوم الثانى 


© تذكر ©#فهم #تطبيق # تحليل 
0 انر الاحابة ات 5ة 


1- يحتوى جسم الإنسان على عضلات 4 


(١)إرادية‏ فقط (ب) لاإرادية فقط 
(ج) إرادية ولاإرادية ( د ) لايحتوى على أى عضلات 
2- تعتبر الكليتان من أعضاء الجهاز.. 
9 )ىمى (ب) التنقسى (ج) البولى ( د )الدورى 
3- من العضلات الإرادية فى الجسم 
)١(‏ عضلات الرقبة (ب) العضلة القلبية (ج) عضلات المعدة ( د ) جميع ما سبق 


4- تفرزالهرمونات عند الشعوربالتوترأو عند مواجهة الخطرمن 


)١(‏ الجهازالهضمى (ب) الجهازالتنفسى (ج) جهازالغدد الصماء (د )الجهازالدورى 


5- يقوم... ........, بضخ المزيد من الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم عند حدوث الاستجابة الحسية. 
(١)القلب‏ (ب) المخ (ج) الرئتان ( د ) الحجاب الحاجز 
6- تقوم.. بتنقية ونرشيح الدم من الفضلات فى صورة بول. 
)١(‏ المعدة (ب) الكلية (ج) الأمعاء الغليظة (د)المثاتة البولية 
7 ق ..الأنزيمات لتزيد من عملية التفكك الكيميائى للطعام. 
١‏ )الرئتان (ب) المعدة (ج) الأمعاء الغليظة ( د ) الكلية 
8- يمكن للكبد والعضلات تخزين سكر............ والاستفادة منه عند التعرض للمواقف الطارئة. 
(۱)الفرکتوز (ب) السكروز (ج) الجلوكوز ( د ) لا توجد إجابة صحيحة 
9- تبدأ عملية امتصاص العناصرالغذائية عن طريق الشعيرات الدموية فى جدار E rE.‏ 
(1)المعدة (ب) الأمعاء الغليظة (ج) القم ( د ) الأمعاء الدقيقة 
0 الأوعية الدموية التى تسمح بتدفق الدم تشمل : 
(١)الأوردة‏ (ب) الشرايين (ج) الشعيرات الدموية ( د ) جميع ما سبق 
1- عند حدوث الاستجابة للخطر, فإن المسئول عن الاستعداد لهذه الاستجابة ا 
)١(‏ الجهازالعصبى فقط (ب) الجهازالدورى فقط 
(ج) جهازالغدد الصماء فقتط ( د ) أجهزة الجسم تعمل معًا فى نظام متكامل 
2- يزداد معدل سرعة ضربات القلب عند... 
(۱)التوم (ب) مشاهدة التلفاز 
(ج) الاستجابة للمواجهة أوالهروب ( د ) جميع ما سبق 
3- تنبسط عضلة الحجاب الحاجز ويخرج الهواء من الرئتين أثناء عملية.. د 
(1)الهضم (ب) الزفير (ج) الشهيق ( د )الإخواج 


© 
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كن الاك 
4- فتحة عضلية فى نهاية المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام 
(۱)القم (ب) الشرج (ج) المعدة ( د ) القناة البولية 
5 أى هما يلى يعد ترتِيبًا لمكونات أجهزة الجسم من الأقل تعقيدًا إلى المكونات الأكثرتعقيدًا؟ 
(۱) نسيج. خلية؛ عضو جهاز (ب) خلية: نسيج. عضو جهاز 
(ج) جهازء عضو؛ خلية؛ نسيج ( د ) عضوء نسيج: خلية؛ جهاز 
6 يتكون الجهاز العضلى الهيكلى من.......... 


)١(‏ العظام (ب) العضالات (ج) الأوثار ( د ) جميع ماسيق 
17-أى من الأجهزة الثالية يضخ وينقل الدم» والغازات: والهرمونات: والعناصرالغذائية إلى كل أتحاء الجسم بسرعة أكبر 
أثناء استجابة المواجهة أوالهروب؟........ 
(١)الجهازالدورى‏ (ب) الجهازالتنقسى 
(ج) جهازالغدد الصماء ( د ) الجهازالهضمى 
8- يستقبل .......... إشارات عصبية من أعضاء الجسم عند التعرض لخطرويقوم بإرسال استجاية لها. 
)١(‏ القلب (ب) العين (ج) المخ ( د ) البتكرياس 
9 تساعد الأنزيمات التى يفرزها البنكرياس والحويصلة الصفراوية على 
)١(‏ زيادة سرعة تبضات القلب (ب) زيادة التفكك الكيميائى للطعام 
(ج) الاستعداد للاستجابة لمواجهة خطر ( د ) زيادة ترشيح وتتقية الدم من الفضلات 
0- عندما تعمل عضلتان معًا للقيام بحركة: فإن إحدى هذه العضلات دددمه دوو لتقم E‏ 
)١(‏ تتحرك - تظل ثابتة (ب) تنقبض - تنبسط 
(ج) تظل ثابتة - تنبسط ( د ) تظل ثابنة - تنقبض 
1- كل مما يلى من المواد الإخراجية التى تنتجها خلايا الجسم عب رأغشيتها ما عدا 
(۱)البول (ب) البراز (ج) العرق ( د ) ثانى أكسيد الكربون 
8 2 ما هی التفرونات؟ E‏ 
١(‏ ) أوعية تحتجزالبول قبل خروجه من الجسم 
(ب) المكان الذى يخرج منه البول خارج الجسم 
(ج) الأعضاء المسئولة عن تفتيت الطعام إلى أجزاء صغيرة 


(د ) وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم 


3- تعمل الرئة على إخراج ................ من الجسم. 
١(‏ )الفضلات الصلبة (ب) الفضلات السائلة 
(ج) الفضلات الغازية ( د )البراز 


4- كل ما يلى من العضلات الإرادية فى جسم الإنسان ماعدا . ٠٠‏ ميحد 
(|) عضلات الذراع (ب) عضلات العين (ج) عضلات الرقية ‏ (د)عضلاتالخصر 
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© أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات مما بين القوسين؛ 


1- يتكون النسيج من مجموعة المتشابية: 


5 يقوم ........... بتنسيق الحركات اللازمة وإرسهؤل التعليمات إلى العضلات. 


3- من العضلات التى يمكن التحكم فى حركتها... 
(© 4- من أعضاء الإخراج فى جسم الإنسان 


5- يفرزجهازالغدد الصماء.................... التى تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة, 


6- عند الشعوربتهديد أوخطرما فإن معدل ضربات القلب 
7 الجهازالمسئول عن تنقية وترشيح الدم من الفضلات.. 
8- العضوالمسئول عن ترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا ......... 


9- عندما تنقبض العضلة الأمامية الموجودة أعلى الذراع» يتحرك الساعد إلى........... 


0- تنتقل الهرمونات إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق.... 


1- تتكون اليوريا من هضم وتكسير 5 5-57 داحل خلايا الجسم. 
2- أثناء عهلية ...... تنبسط عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأعلى. 
© 3- عضلة العين مثال لعضلة 


4- تنطلب حركة الذراع لرفع شىء ما التفاعل بين. ... 


(الخلايا ‏ الأعضاء ) 

(القلب - المخ) 

(عضلات الخصر - العضلة القلبية) 
(الجلد - البئكرياس) 
(النفرونات - الهرمونات) 
(يقل - يزداد) 

(البولى - الدوركى) 

(الكلية - الأمعاء الغليظة ) 
(أسفل - أعلى) 
(جهازالغدد الصماء - الجهازالدورى) 
(النشويات - البروتينات) 

(الشهيق - الزفير) 


(إرادية - لا إرادية) 


(العظام والعضلات فقط - أجهزة الجسم المختلفة ) 


5 يفرز ............ أنزيمات تساعد فى عملية الهضم. (الجهاز الهضمى فقط - الجهاز الهضمى وجهازالغدد الصماء) 


6- مجموعة من الأعضاء تعمل على أداء وظيفة واحدة مشتركة للجسم تسمى .. 


© ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآثية: 


1- جسم الإنسان عبارة عن نظام متكامل» يتكون من أجهزة تعمل معًا. 
2- يخزن الطعام غير المهضوم فى الأمعاء الدقيقة لحين التخلص منه, 
3- العضلات الإرادية تتحرك تلقائيًا ولايمكن التحكم فى حركتها. 
4- يقوم المخ بتنسيق وضبط الحركات اللازمة للعضلات. 

5- لا يعتبر الجلد من أعضاء الإخراج فى الجسم. 

6- يتطلب ثنى الكوع عضلة واحدة تتحرك بشكل إرادى. 

ج ينقل الجهازالدورى الهرمونات فقط إلى جميع أنحاء الجسم. 

8- يقل معدل ضريات القلب عند الشعوربالتوترأو خطرما. 

9- لايعتبرغازثانى أكسيد الكريون من المواد الإخراجية. 

0- تدفع عضلات المرىء الطعام إلى المعدة. 

1- يعتمد الجهاز العصبى على وظائف باقى أجهزة الجسم لكى يعمل. 
2- توجد الخلايا العضلية على شكل ألياف قصيرة تعمل بمفردها. 
3- توجد النفرونات داخل الجلد لترشيح وتنقية الدم من الفضلاث. 
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چ ا چ جد ”کی یھ ,جم ود ١‏ کے ا کے تیچ ارين ہے 


(الجهاز- النسيج) 


a > N EK E E are, e دعام‎ 


شْ 
ٍْ 


© اكتب المصطلح العلمى الذى تدل عليه العبارات الآنية: 
1- عضلات يمكن التحكم فى حركتها مثل العضلات الهيكلية. 
2- عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فيها مثل العضلة القلبية. 
3- مجموعة من الخلايا المتشابهة. 
4- مجموعة من الأنسجة تعمل معًا لأداء وظيفة محددة. 
5- عملية طرد الفضلات من الجسم عب رأحد أغشيته. 
6- وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على ترشيح الدم وإزلة المواد الضارة من الجسم. 
7- الجهازالمسئول عن إفرازالهرمونات التى تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة. 
8- الجهازالمسئول عن نقل الغازات والهرمونات والعناصرالغذائية إلى جميع أجزاء الجسم . 
9- العضوالمسئول عن استخلاص الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق. 
0- عضويقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات فى صورة بول. 
1- فتحة عضلية فى نهاية المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام. 
2- الجهازالمسئول عن تخزين الفضلات والتخلص منها. 
3 الجهازالمسئول عن تكوين البول وطرده خارج الجسم. 
4- جهازيتكون من: العظام. والعضلات: والأريطة. وا لأوتارء والغضاريف. 


(© أكمل العبارات الآتية: 


کی چ چچ ,چ چ ا وحن ١‏ مااع .اح o ES OD‏ 


ت يقوم القلب بضخ المزيد من الدم إلى العضلات للحصول على 

2 یق تچاق بتحويل الغذاء من صورة معقدة إلى عناصرغذائية بسيطة تستفيد منها خلايا الجسم . 
3- يتكون الجهازفى جسم الإتسان من مجموعة 

4- يطلق على الجزء الأخيرمن الأمعاء الغليظة .... والذى يخزن الفضلات للتخلص منها خارج الجسم. 
5- العضلات... . تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فى حركتها مثل 

6- تتفرع الشعيرات الدموية وتمرعبر .... الموجودة بداخل الكلية؛ لتنقية وترشيح الدم من الفضلات. 
7- يقوم القلب بضخ الدم المحمل ب ...30 ... إلى جميع خلايا الجسم. 

8- تعمل ............. فى الجهازالبولى على تنقية الدم من الفضلات. 

9- تشمل الأوعية الدموية الأوردة و rs‏ والتى تسمح بتدفق الدم عبرالجسم. 

0- يبرن البول فى ب ىد لحين طرده خارج الجسم عن طريق القناة البولية. 

1- يعمل جهاز ............... على تخزين الفضلات والتخلص منها. 

2- مرض السكرهو عبارة عن اضطراب فى جهاز الغدد الصماء نتيجة عجر عن إنتاج الأنسولين بكميات كافية. 


3- يتجمع الطعام غير المهضوم فى الأمعاء . 


© 
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iT ١ NN 
اأكرالسيب الملمن:‎ © 


1- العضلة القلبية من العضلات اللاإرادية. 


(© استخرج الكلمة المختلفة: 
1- الكليتان ب - الحالبان - المثانة البولية. 


2 الفم - المعدة - القصبة الهوائية - الأمعاء الدقيقة. 
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0 اذك رأهمية واحدة لكل من: 


28 الحهاة saa‏ وله مسجم مس معد م ود الود ف عق و2056 


و صنف العضلات التالية إلى عضلات إرادية وعضلات لاإرادية : 
(عضلة القلب - عضلات الذراع - عضلات الرقبة - عضلة العين - عضلات الخصر- عضلات الساق) 
A ASE‏ ب SERR‏ حدس Eien‏ 1ك 
- العضلات الاإرادية 11 1 ا اا 00000 
3- قارن بين: 
وجه المقارنة العضلات الإرادية العضلات اللاإرادية 


ENE RS ERR teem. التعريف‎ 
و‎ rena o Û O terek a مثال‎ 


4- اكتب الحرف المقابل للجهاز المسئول عن العمليات التالية أمامها: 


(۱) جهازالإخراج (ب) جهازالغدد الصماء (ج) الجهازالعضلى الهيكلى 
1 - يعمل .............................. على إفرازالهرمونات فى الجسم. 

2 - يعمل 0 .......... على تنقية الدم وإخراج الفضلات من الجسم. 

3 - يعمل r.‏ .................. على انقياض الأنسجة وتحريك الجسم. 
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© (1) ار الإجابة الصحيحهة: 


1- العضلات تتحرك دون أن تفكرفى تحريكها. 

)١(‏ اللاإرادية (ب) الإرادية (ج) الثابتة (د ) الارتدادية 
2- حركة عظام الأصابع والذراعين تتم بسبب. ............... العضلات الهيكلية. 

(۱) انقباض (ب) انبساط (ج) انقباض وانبساط ( د ) ثبات 
3- كل ممايلى من خصائص الخلايا العضلية ما عدا 556 

)١(‏ توجد على شكل ألياف طويلة (ب) حجمها صغير للغاية 

(ج) تتجمع معًا لتكوين أنسجة ( د ) غيرقادرة على اختزان وإطلاق الطاقة 
4- تتمثل الوظيفة الأساسية للجهازالهضمى فى 11200000 

)١(‏ ضخ الدم إلى أجزاء الجسم (ب) إفراز الهرمونات 


(ج) تفتيت الطعام إلى جزيئات فى صورة عناصر غذائية يمتصها الجسم 


ا من الفضلات 
(ب) اذكرالدورالذى تقوم به الأنزيمات خلال عملية الهضم. 


1- يقوم الجهاز. ........ بض الدم إلى العضلات للحصول على الطاقة (التنفسى - الدوري) 
2- عندما ترى عيناك خطرًا ماء فإنها ترسل إشارة إلى ........ عب رالأعصاب. (المخ -القلب) 
3- يخزن الكبد والعضلات :.......... للحصول على الطاقة عند الحاجة إليها. (الجلوكوز- الفركتوز) 
4- الوحدات المجهرية التى تعمل على ترشيح الدم داخل الكليتين هى..... (البروتينات -النفروثات) 
(ب) جهازالغدد الصماء يقوم بدورهام عند استجابة المواجهة أوالهروب. فما تفسيرك لذلك > 

0_0 © 


(i) 
pie e يخرن بها البول لحين طرده خارج الجسم‎ -1 


127 e a -2 


1-8 ص١‏ س١‏ 6< كا 


) الكبد 
) المثانة البولية 


) من العضلات الإرادية 
) من العضلات اللاإرادية 
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© (١)اختر‏ الإجابة الصحيحة: 


1- ماالأجهزة التى تشارك فى القيام بعملية الإخراج ؟.. 
(١)الجهازالتنفسىء‏ والجهازالدورىء والجهاز الهضمى. 
(ب) الجهازالبولى» والجلد: والجهازالتنفسى. 

(ج) الجهازالدورىء والجلد, والجهاز ا لعصبى. 
( د )الجهازالعصبىء والجهازالتنفسى. والجهاز الهضمى. 
2- أى مما يلى ليس من مكونات الجهازالدورى؟ 


(١)القلب‏ (ب) القولون (ج) الأوعية الدموية (د)لاتوجد إجابة صحيحة 
3- يتكون كل جهازفى الجسم من مجموعة مختلفة من... .. تعمل معًا لأداء وظائف معينة. 
(١)الخلايا‏ (ب) الأنسجة (ج) الأعضاء ( د )الأنزيمات 


4 كل مما يلى من العضلات التى يمكن التحكم فى حركتها ما عدا 1 : 
)١(‏ عضلات الرقبة (ب) عضلات الذراع (ج) عضلات العين ( د ) عضلات الساق 


(ب) ما اسم العضو الموضح بالشكل؟ وما وظيفته ؟ 


1- تعمل أجهزة الجسم المختلفة بشكل منفرد عند حدوث الاستجابة للمواجهة أو الهروب. ) 
2- تنتقل الهرمونات إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق جهازالغدد الصماء. ) 
3- يحتوى اللعاب على أنزيمات تساعد فى عملية الهضم. 2 
4- يُصاب الإنسان يمرض السكربسبب قصورفى أداء البنكرياس لوظيفته . ) 


(ب) ماذا يحدث عند: انبساط العضلة الأمامية الموجودة فى مقدمة أعلى الذراع وانقباض العضلة الخلفية؟ 


١ ) 8‏ ) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


(الأعضاء - النشويات - البروتينات - عرق - الخلايا - يقل - يزداد) 
1- تتكون بعض الفضلات مثل اليوريا من هضم وتكسير.... ...... داخل خلايا الجسم. 
2- يتخلص الجلد من الماء والأملاح الزائدة عن حاجة الجسم فى صورة ES‏ 
3- عند الشعوربتوترأومواجهة خطرماء فإن معدل سرعة ضربات القلب 
4- يتكون النسيج من مجموعة ..... المتشابهة معا. 
(ب) من أناء-.؟ 


-العضو المسئول عن إخراج الفضلات الغازية من الجسم . Ee‏ 


0 تابع مستواك 7:0 10:8 13:11 15:14 
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© تذكر #فهم © تطبيق # تحليل 
© الثَثرالإجاية الصنيحة: 


1- تدفق الشحنات الكهربية (الإلكترونات ) عي رالأسلاك يعرف ب رسع 

١(‏ ) الدائرة الكهربية (ب) التيارالكهريى (ج) المقاومات الكهربية ( د ) القوة المغناطيسية 
2- المسارالمغلق الذى يمرفيه التيارالكهريى يسمى ...... : 

(١)الشحنات‏ الكهربية (ب)الثيارالكهربى (ج) الدائرة الكهربية (د)المقاومةالكهربية 
3- أى ممايلى ليس من مكونات الدائرة الكهربية ؟ 


(١)البطارية‏ (ب) المفتاح الكهربى (ج) أسلاك التوصيل (د)المغناطيس الكهريى 
4- يفضل توصيل المصابيح الكهربية فى الدوائرالكهربية على .... ا 
(١)التوالى‏ فقط (ب) التوازى فقط (ج) التوالى والتوازى (د)لاتوجدإجابة صحيحة 


25 ما هى العوامل التى تؤثرعلى قوة جاذبية الأرض للأجسام التى على سطحها؟ ....... دا 
١)‏ ) المساحة والكتلة (ب) الكتلة والمسافة (ج) الكثلة والحجم (د ) جميع ما سبق 
6- یحتوی المولد الكهربى على SSS‏ 


[1)مختاطيس فقط (ب) أسلاك كهربية فقط 
(ج) مصابيح كهربية (د) (۱)و(ب) معا 
7- من مصادرالطاقة الميكانيكية التى تحرك مغناطيسيات المولد الكهربى لإنتاج الكهرباء 
١(‏ ) تدفق المياه (ب) الرياح 
(ج) محرك داخلى ( د ) جميع ما سبق 
8- تستخدم للحد من سريان التيارالكهربى فى الدوائر ا لكهربية. 
)١(‏ المولداث الكهربية (ب) المقاومات الكهربية 
(ج) البطارية ( د ) المفتاح الكهربى 
9- يعتبرجسم الإنسان موصلا جيدًا للكهرباء؛ لأنه يحتوى على EE.‏ 
)١(‏ أنسجة (ب) خلايا (ج) الماء ( د ) الهواء 
0- يقوم........ ..... ببدء حركة الإلكترونات خلال الدائرة الكهربية. 
)١(‏ السلك المعدنى (ب)البطارية (ج) المفتاح الكهربى (د )المصباحالكهربى 
1- تنجذب المواد المصنوعة من الحديد إلى ........ : 
)١(‏ المفتاح الكهربى (ب) المغناطيس الكهربى (ج) الدينامو (3)البطارفة 
2- أى الحالات الآتية يمكن أن تكون مجالَّا مغناطيسيً؟ 
١(‏ ) شحنات كهربية ساكنة لا تتحرك 
(ب) جاذبية مغناطيس لمغناطيس آخر 
(ج) سريان تيا ركهربى فى سلك ملفوف حول قالب معدتی 
( د ) شحنات كهربية متراكمة على قالب معدئى 
3- فى الصورة المقابلة يسلك التيارالكهربى ,.......... عند غلق المفتاح الكهربى. 
(۱) مسارًا واحدًا (ب) مسارين مختلفين 
(ج) ثلاثة مسارات ( د ) مسارات متفرعة 
4- الصورة التى أمامك توضح توصيل المصابيح الكهربية على .... ا 
(۱) التوالی (ب) التوازى 
(ج) الثوالى والتوازى معًا ( د ) جميع ما سبق 
= 
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5 القوى المسئولة عن جذب الأجسام اك توه | أدص نهم + 


)١(‏ الكهربية ( ب) المغناطيسية (ج) الجاذبية (د )التووية 
6- عتد تحريك مغناطيس بسرعة كبيرة داخل ملف کھربی 

)١(‏ لا يتحرك مؤشرالجلفانومتر (ب) يتحرك مؤشرالجلفانومثر ببطء 

(ج) يتحرك مؤشر الجلفانومتر يسرعة كبيرة ( د ) لا يتولد تياركهربى داخل الملف 
7 كل ما يلى مواد موصلة للكهرياء ها عدا 

(١)النحاس‏ (ب) الألومنيوم (ج) الخشب ( د ) الحديد 
8- كل ما يلى مواد عازلة تلكهرباء ما عدا 

(|) الخشب (ب) الحديد (ج) المطاط ( د ) البلاستيك 


19- كل ما يلى مواد لا تنجذب إلى المغناطيس ما عدا .... 


(۱) الخشب (ب) المطاط (ج) الألومنيوم ( د )النيكل 
20 أى الأجهزة التالية لاتعتمد فكرة عملها على خثاهرة الحث الكهرومغناطيسى؟ 
(١)المولد‏ الكهربى (ب) المحرك الكهربىي (ج)المصباح الكهربى (د)المحولالكهربى 


(© أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- سريان الشحنات الكهربية داخل السلك المعدنى تسمى 1 3 (التيارالكهربى -الطاقة الكهربية) 
2- تعتمد قوة الجاذبية على .0 الجسم: (كتلة -لون) 
3- تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة الى تعمل بالكهرياء عير ٠...‏ ..., (الأسلدك الكهربية -المفتاح الكهريى) 
4- تعمل الدائرة الكهربية كنظام ..... . (مغلق -مفتوح) 
5- تعتبر الكهرياء شكلا من أشكال : (المادة - الطاقة) 
6- فى الدائرة الكهربية لا يمكن تدفق التيارالكهربى. (المفتوحة -المغلقة) 
7- يعمل و على فتح وغلق الدائرة الكهربية. (المفتاح الكهربى -السلك الكهربى) 
8- تصنع الدائرة الكهربية من مواد ........... ..-..- التوصيل للكهرياء. (جيدة -ردينة) 
9- الأسلاك الكهربية مغطاة ب لحمايتنا من الصدمات الكهربية. (النحاس -البلاستيك) 
0- تحافظ على سلامة الميكروويف من خطورة شدة التيارالكهربى. (الأسلاك الكهربية -المقاومة الكهربية) 
Fi‏ عندما يسرى التيارالكهربى من البطارية عبر الدائرة الكهربية فى مسار واحد فقط فإن مكونات الدائرة تكون متصلة 
و (التوالى -التوازى) 
2- عند توصيل الدائرة على التوالى واحتراق أحد المصابيح فإن باقى المصابيح ٠.٠٠٠٠‏ . (لاتضىء-تضىء) 
3 تعتمد فكرة غمل.... على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى. (المصباح الكهربى - المولد الكهربى) 
4- تحافظ ڪت على ثيات الإنسان والأشياء على سطح الأرض: (المغناطيسية -الجاذبية) 
5 كلما زادت المسافة بين الجسم وسطح الأرض .. جاذبية الأرضٌ له. (زادت -قلت) 
6- يمكن إنتاج تيا ركهربى عن طريق ٠‏ (المغناطيس الكهربى -المولد الكهربى) 
7 المجال المغناطيسى الناتج عن التيارالكهربى ... 5 الحديد والنيكل؛ (يجذب - لا يجذب) 
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EET FES 


8- معدن الحديد ينجذب إلى المغناطيس لأنه مادة 77 (مغناطيسية - غيرمغناطيسية) 
9 يستخدم جهاز للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. (الجلفانومتر- الفولتامتر) 
0- توصل مصابيح الزينة الصغيرة على ..... فى الدائرة الكهربية. (التوالى - التوازى) 
1- تعمل المقاومة الكهربية على ......... تدفق الشحنات الكهربية فى الدائرة الكهربية: (إبطاء - سرعة ) 
2 2 تعمل الموآة على إيقاف تدفق الكهرباء فى الدوائر الكهربية. (الموصلة - العازلة) 


© تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (1أ): 


(i)‏ (ب) 
| أجهزة الكمبيوتر ) ) تصنع من التحاس أوالألومنيوم. 
- المحمصة والفرن الكهربى TY‏ ) يوجد بها مقتاح كهريائى آلی. 
| 3- ترموستات الثلاجة 0 |( )يوجديهامقتاطيس: 
a‏ الأسلاك الكهربائية 3 ) يوجد بها مقاومة كهربية. 


© ضع علامة (”7) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 
1- الدائرة الكهربية عبارة عن مسار مفتوح يسمح بتدفق الشحنات الكهربية. 
2- تعتبرالكهرباء شكلًا من أشكال المادة. 
3- الدائرة الكهربية المفتوحة تسمح بتدفق الشحنات الكهربية. 
4- وجود المواد العازلة للكهرياء ضمن مكونات الدائرة الكهربية يجعلها مغلقة. 
ظ 5- ملامسة سلك غير معزول يمربه تیا ركهريى لايشكل خطرًا على سلامتنا. 
ب 
® 


6- المواد العازلة تقاوم تدفق الكهرياء. 


7- فى التوصيل على التوالى إذا تلف أحد مكونات الدائرة الكهربية تظل باقى المكونات تعمل كما هى. 


8- عند التوصيل على التوازى يتم توصيل كل مكونات الدائرة الكهربية فى مسار واحد. 


9- يتوقف سريان التيارالكهربى عند انقطاع أحد المسارات فى الدائرة الكهربية المتصلة على التوازى. 


0 القوى المغناطيسية هى قوى جذب فقط. 

1- جميع المعادن تنجذب إلى المغناطيس. 

2- يمكن استخدام القوى المغناطيسية لتوليد الكهرباء . 

3 إذا تم توصيل مشبك ورق معدنى بدائرة كهربية يضىء المصباح بسهولة. 
4 لا يمكن تشغيل الثلاجة والتلفاز وا لخلاط فى وقت واحد داخل المنزل. 
15- - يمكن للمغناطيس جذب الأشياء خارج المجال المغناطيسى. 


6- يعتبرالمغناطيس الكهريى أحد الأمثلة التى توضح كيفية عمل الكهرياء والمغناطيسية معًا. 
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(© اكتب المفهوم العلمى: 


1- مسارمغلق يتدفق من خلاله التيارالكهربى. SS‏ 
5 شكل من أشكال الطاقة تنتج من تدفق الشحنات الكهربية فى مسارمغلق. ) 1 
3- مواد تسمح بسريان الإلكترونات من خلالها بسهولة. 0 Gstaad‏ 
4- مواد لا تسمح بسريان التيارالكهربى من خلالها يسهولة. )ا 
5- أداة تحد من سريان التيارالكهريى خلال السلك الكهربى فى الدائرة الكهربية. ) ا 
6- نوع من قوى السحب التى تؤثرفى الأجسام التى لها كتلة . sg‏ 
7- الحيزالذي يوجد حول المغناطيس تظهرفيه القوة المغناطيسية. 0072 
8- طريقة لتوصيل عدة مصابيح فى دائرة كهربية من خلال مسار واحد. ) لم ا 
9- مواد تنجذب للمغناطيس. OHNE‏ 
0- مواد لا تنجذب إلى المغنئاطيس. 7 1 
1- مصدرالطاقة الكهربية فى الدائرة الكهربية. HE ECE‏ 
2 مواد تقوم بحمايتنا من الصدمات الكهربية. 7 aint‏ 
3- جهازيحول الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الكهربية. Care‏ 
4- عملية توليد ٹیار کھریی باستخدام مجال مغناطيسى, ) E‏ ا 
5 جهازيُستخدم للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. ) و 


(© أكمل العبارات الآتية: 


© 1- تجذب الأرض الكائنات الموجودة على سطحها باتجاه 


2- تنقسم المواد حسب قابليتها للمغناطيسية إلى مواد ب r eC r‏ 
3- الأسلاك الكهربية مصنوعة من مواد .... ....... التوصيل للكهرباء . 
4- عند اتصال مكوتات الدائرة الكهربية مع بعضها فإنها تعمل كأنها معو ورد لعلف 
5- تعمل ...................... على إبطاء سريان التيارالكهريى. 
| 6- مشبك الورق المعدنى يعتبرمن المواد .2 للكهرباء بينما ملعقة من الخشب تعتبرمن المواد .............للكهرياء, 
7- تتوقف قوى الجاذبية على .. و لا 
1 8- يمكننا زيادة التيارالكهربى الناتج عن ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى عن طريق . NOE CE‏ 00 


)2 استخرج الكلمة المختلفة: 


1- البطارية - انسلك الكهربى - المغناطيس الكهربى - المفتاح الكهريى. 
2- عملة معدنية -أسلاك كهربية - ممحاة - مسمارمن الحديد. 
() 3- قطعة من المطاط -عصا من البلاستيك - ملعقة من الألومنيوم - سكين بلاستيك. 
< 4- البلاستيك - الحديد - الخشب - الألومنيوم. 


5- المولد الكهريى - المحول الكهربى - المفتاح الكهربى - المحرك الكهربى: 
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س ا 4ش فة 50 


ميس سود ىن 
)© علل لما يأتى: 


1- الدائرة الكهربية تعتبرنظامًا. 


3- ينجذب الحديد إلى المغناطيس. بينما الخشب لا ينجذب إلى المغناطيس. 


8- تغطى الأسلاك الكهربية بطيقة من البلاستيك أو المطاط. 


(© ماذا يحدث عند...؟ 


1- احتراق مصباح واحد من سلسلة المصابيح المتصلة مع بعضها على التوالى. 


3- لمس سلك غير معزول يسرى به تيا ركهريى. 


5- تلف أحد مكونات الدائرة المتصلة أجزاؤها على التوازى بالنسبة لباقى مكوئات الدائرة. 
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© اذكرأهمية (استخدام) كل من: 


5ے المواذ الموصلة للكهرياة س eats‏ 7[ 7 211111117 
6- المواد العازلة للكهرباء ... E 0 ean e SERR Sra‏ 


® أسئلة متنوعة: 
1- انظرإلى الصورة الآتيةء ثم أجب: 


Eas .......... توضح الصورة مكونات‎ )١( 
(ب) اكتب ما تدل عليه الأرقام الآتية:‎ 


ON‏ ومع و م 


)2( E دجست‎ PE -4 


نک نھ کون ركه 30 .) هو مصدرالكهرباء فى الدائرة الكهربية. 0" 
2- الشكل المقابل يعبرعن دائرة كهربية: GÎ‏ و Rr‏ 9 

(! ) مفتوحة 

(ب) مغلقة 
3- انظر إلى الشكلين المقايلين: ثم أجب: لو م و ا 


١(‏ ) ماذا يحدث عند تحريك المغناطيس داخل الأسطوانة. 
(ب) أى الشكلين ينتج عنه تيا رأكير؟ ولماذا؟ 


4- صنف المواد الآتية إلى مواد موصلة للكهرباء ومواد عازلة: 
(النحاس - البلاستيك - الحديد - الخشب - الألومنيوم - المطاط) 


مواد موصلة للكهرياء مواد عازلة للكهرباء 
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© (١)أكمل‏ العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- الدائرة الكهربية تعمل كنظام م.ق تقل الطافة الكهريية: (مغلق -مفتوح) 
E:‏ ......... ...على إبطاء تدفق الشحنات الكهربية فى الدائرة الكهربية. 


(المواد الموصلة - المقاومة الكهربية) 
3-حركة الشحنات الكهربية خلال الأسلاك تسمى ... 
(التيارالكهربى -المجال المغناطيسى) 
ديعيو ...من المواد التى تنجذب إلى المغناطيس . (النحاس - الحديد) 
(ب) هاذا يحدث عتد...؟ 
- مرورتياركهربى فى سلك معدنى معرّول. 


)١( ©(‏ اكتب المصطلح العلمى: 


1- جهازيحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. eva‏ 

2- مواد تنجذب إلى المغناطيس . ) n EET‏ 

3- مواد لا تسمح بسريان التيارالكهربى من خلالها بسهولة. ) ردي 

4-فوى تسحب الأجسام إلى أسفل. ) Ses‏ نا 
(ب) ما الأجهزة التى تعتمد فكرة عملها على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى؟ 


© (۱) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية: 


1- تعمل البطارية على غلق وقتح الدائرة الكهربية, 
2- عند احتراق أحد المصابيح الموصلة على التوالى فى الدائرة الكهربية تظل المصابيح الأخرى تعمل كما هى, 
3- الماء ردىء التوصيل للكهرياء. 
4-الكهرباء شكل من أشكال المادة. 
(ب) ما هى العوامل التى تؤث على جاذبية الأرض للأجسام؟ 
سج 7 


...-2 
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)١( ©‏ ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


3 يستخدم المولد الكهربى فى إنتاج المجال المغناطيسى من الكهرباء. ) ( 

2- يتم إنتاج معظم الكهرباء من الموارد المتجددة فقط. 3 î‏ 

3- جميع المعادن تنجذب إلى المغناطيس. 4 

4- عند توصيل الدائرة الكهربية على التوازى يتم توصيل كل مكونات الدائرة فى مسار واحد. 0 ( 
(ب) علل لما يأتى: 


عد تغطى أسلاك الكهرباء بطبقة من المطاط أو البلاستيك. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية: 


1- يستخدم جهاز الجلفانومتر للاستد لال على 
2- عندما يتدفق التيارالكهربى خلال سلك معدنى ينتج عن ذلك حول السلك. 
3-یمرالتیارالکهربی فى مسارات متفرعة فى حالة التوصيل على 
4- من أمثلة المواد المغناطيسية و 
(ب) ماذا يحدث عند...؟ 
- زيادة سرعة حركة مغناطيس داخل ملف من سلك نحاسى معزول. 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 
1- عملية توليد تیار کهریی باستخدام مجال مغناطيسى. ) ( 
2- مصدرللطاقة الكهربية قى الدائرة الكهربية. ) ( 
3- مواد تسمح بمرورالتیارالکهربی من خلالها. ) ( 
4- مسار مغلق يمرفيه التیارالکهربی. ) ( 


(ب ) اذكرأهمية المولد الكهريى. 


(o 15:14 13:11 10:8 7:0 تابع مستواكت‎ + 
مكحتم‎ EEN. EN xxx 2 
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تدريبات الباهر على المفهوم 1.2 


5 صع علامة ( ”) أمام العبارة الصحيحة, و علامه (۸) أمام العبارة غيرالصحيحه: 


الأ تعمل أجهزة جسم الإنسان معًا فى نظام متكامل. ) 
[[ عند تعرض الجسم للخطر لا ينتج الجسم استجابات حسية. ( ) 
[5 خلايا العضلات يجب أن تكون على شكل ألياف طويلة. ( )6 
[ تتجمع الخلايا العضلية معًا لتكوّن نسيج عضلي. ( 6 
[© يتكون الجهاز العضلي من مجموعة كبيرة من العضلات والعظام. ) ( 


[© عند انقباض العضلة يزداد طولها. ر © 
[ عند سحب الساعد لأعلى تنبسط العضلة الأمامية. ) ( 
[[ من العضلات اللا إرادية عضلة القلب و عضلة الرقبة. ( ) 
© عند رفع رأسك لأعلى تنقبض عضلة الرقبة. ( ) 


17 من أجهزة الإخراج الجهازالبولي والجهازالهضمي. 7 © 


و 252507001 ا فى إفراز الهرمونات. 
|2 تئيسط العضلة وتتقبض لتحريك س الكهم. 
تنقبكن العضلة د أثناء ثنى الذراع. 


يعتمد الجهاز........................... في أداء وظيفته على الرئتين اللتين تعدان جزءًا أساسيًا في الجهاز التنفسي . 


3 عندما ........................... عضلة الحجاب الحاجزيخرج الهواء من الرئتين. 

[ تعرف عملية ...........................بتحويل الغذاء المعقد إلى مواد أبسط. 

نم يعد .... ...من الإنزيمات التي تهضم بعض الطعام بالفم. 

آ5 عند التعرق يخرح جسمك الفضلات من خلال معدا لهلك: 

لل مرش .سس .عقي عدم قد وة أعساء المرطى على إقراز الإتسؤلين يكمية اة 


المفهوم 1.2 در 


ع اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


]| يتم امتصاص العناصر الغذائية بالجهاز الهضمي في a‏ 

( المعدة -الأمعاء الغليظة- الأمعاء الدقيقة - الكبد ) 

| النفرونات وحدات مجهرية تعمل على ترشيح إزالة المواد الضارة. 
( الماء - الدم - البول - العرق ) 
7 التكرياس هو العضو المسئول عن إقراز هرمون e‏ .......... . (السكر-الإستروجين-الإنسولين -البنسلين ) 
تمتص .............الماء الزائد من العضلات. (المعدة-الأمعاءالغليظة -الكبد -الأمعاء الدقيقة ) 
اک ر وة کک و ( القلفه -التظنى-الهحاب الخاجز -الأمغاف] 

4 تتقبطن عضلة ................................عقد ذخول الهواء الرئتين : 


(القلب- الأمامية -الحجاب الحاجز- الخلفية ) 
i‏ تقع العضلة ...............:............. فى مقدهة الجزء العلوي للذراع بين المرفق والكتف. 
( الأمامية - الخلفية -البطن - اليد ) 
أن يطلق على الجزء الأخيرمن الأمعاء الغليظة 88 na a‏ 
( الأمعاء الدقيقة - المعدة-المستقيم-فتحة الشرح ) 


تس قت کم د ............. بأنها طرد البول خارج الجسم. ( التنفس - التبول-التبرز-الهضم ) 
© خلايا العضلات تتكون من ألياف ................................تسمح بالحركة. ( قصيرة - متوسطة-طويلة -سميكة ) 
اكتب المصطلح "المفهوم العلمي " الدال على كل عبارة: 
آلا جهازيفرز الهرمونات التي تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة. ) وا 
[# جهاز يزيد سرعة التنفس ويزيد من تدفق الده المحمل بالأكسجين إلى العضلات. ( Cene‏ 
[[5/ جهازيجمع الفضلات التي أنتجتها الخلايا ويطردها خارج الجسم. ) a‏ 
€ العضلات التي تتحرك بإرادة الإنسان ويمكنه التحكم فيها. ا Cest‏ 
5| عضلة تنقبض وتنبسط وتساعد في عملية التنفس . ا aaa‏ 


الصف السادس الابتدائى / الفصل الدراسى الأول 7 


1.2 تدريدات الباهر على المفهوم‎ ll: 
: صل من المجموعة (ب) بما يناسبها من المجموعة (أ)‎ [( 


ر 


الإ الجهاز العضلي الهيكلى | عضلة تتحكم في إغلاق جفن العين. 


لاثم عضلة القلب لآم من العضلات اللاإرادية. 
اث عضلة العين ل تحويل المواد الغذائية المعقدة إلى مواد بسيطة. 


8 مجموعة كبيرة من العضلات والعظام. 


ف هاه هاه هاه هاه شاه جه هه هاس هه ه هاه ه هاه هاس شاه اه هاس فس ههه شاه شاه عه شاه شاه اه هاه هاه شاه ههه هاه هاه ههه هاه هه هه هه هه هاه هاس هاس شه اس شاش هاس هه ج سدع سه هاه شاع شاع شه هرهس هاس فاه شاهده فس ههه شاع شاهّه هس شاه شاهه هه هاس ههه هاه هه ش هاس ههه هه هفش هس شه هشه شت هس هشه م هع ههه فاع فاع 
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3 تعمل الخلايا العضاية فى محموعات كبيرة تَسَمى الأنسحة. 
©| الكلية عضو مهم في الجهازالبولي. 


17 للجلد أهمية كبيرة في عملية الإخراج. 


[91/ انقباض العضلة الأمامية الموجودة في مقدمة الجزء العلوي من الذراع. 


[لآت انبساط العضلات الهيكلية. 


TTT‏ ضيه 15 18 له ف TT TT TTT TT TTT TTT TOT TT‏ سه ها اله شاه شا شه له شالك شاش شه له شه له اانه هن ا هه اه ها اانا هه ها لك اش شد اس هد له اه نهذ TTT TTT TTT TTT‏ هذ ها نه هه له شاه له هاه شاه شاه شاه نه هن شاه له شاه شاه شه اه هن اها هك اه هم اه شه اله شاع شاش هذ شاك شاه اه هاه شاف شاه شا شاش هاه اس شاه هاه اه اشاس TTT TTT‏ شاه ها هاه شاهاه شاه شاها اه هاه هاه 


. عدم قدرة الغدد الصماء على القياه تَوَظليهقها ' باكنسية تعمل البتكرياس‎ B8 


اخقبار الباهر (0) علس المضحهعوم 1.2 


ص جسم الإنسان معا فى نظام متكامل: 
معًا وتكون نسيج عضلي . 


[[ الجهاز البو هن جرا له تمت في الإنسبان: 


57 علل لما يأتي: 
- للمثانة دورهام في الجهازا لبولي . 


ها شاش شاه ها شاش شاه شه اشاس شاهاش شاك شاه له هاس هه شاه ها هك ها شا يت شاه شهاشه شه شاف شاشاشس شالس شاها هس هاظ شاهااه هاه شاه شاش شه هاس كاش شاش TT TTT TTT TT‏ ها شاش شه هاش شاش هسه شاه شاس شاه شه شه اش شاش شاش شه هاه اه شاه شه اك شاش شاش 8ه شالس شاق شاش يش شاش شاهاه شاه شاه ته هاه شالس 2 شه TTT TTT TT TT TTT‏ شاه شاش له شاه شاش شاشاشس شاه شه هاش شاف شه هاه شاه CCT TT‏ 


2 [[ اكتب المصطلح "المفهوم العلمى" الدال على كل عبارة : 
7 عضلة ت قبض وتنبسط لضخ الدم لجميع أجزاء الجسم. زآ Camere‏ 


[ وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم من المواد الضارة . ) ”ص0 o‏ 
| اسم يطلق على الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة . 5-56 Cesena‏ 


[[؟) إفرازات جهاز الغدد الصماء داخل جسم الإنسان. لا 
لك ماذا يحدث عند ...؟ 
- انقباض العضلات الخلفية وانيساط العضلات الأمامية يال 


88 8 اه 8 هاه اه 8 هه مه ها له هف اه ظا له هئ اظاظ 88خ هاظ 8ف كا شظاظ هالغ لظ هاه فاخ قهاغع اه 8ه لف 8 فظ ا هاه 8 8-8 8 8 8ه 8 ف8لفئك ظاظ 8 8 ف 8 ف 8 هله شاع ظه شاه لظ شا ها ضع هاه 8 هلظ شاها ها شاع ها 8ه م هام شه ها اشهاظه 8 86خ ف لظ إفى 8 لظ شالئ ف افع 8 18لفئ فالغ هاظا نه فخ 88 8ف 3 8خ ظاظه كاه ااه 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ف8للفئ اه ظ اله ظها له شاع 8اخظ اه ها 8 هعم م 


3 417 اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
لَه يخرح العرق من خلال ت (مسام الجلد - الكليتين) 


| يتم امتصاص العناصر الغذائية من الغذاء فى الأمعاء .................... (الغليظة ‏ الدقيقة) 


آي الجهاز e‏ ست يقرف يهاز النقل فى الإنسان. (الهضمي - الدوري) 
تبذل Sree‏ سف نشي سمه : (العظام - العضلات) 
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[ يعمل الباحثون على ابتكار عضو .............. ...-.-..-.......-.......-.-..... ضناعي لعلاج مرص السكر. 


الثم علل: عضلة القلب من العضلات اللا إرادية. 


نا يم HE E mW‏ لالد يانه ب اناي يا يننا انان لانالاينا ل ند نف يدانا ابا باناب_ لاف نتنب نابائايا بذ ETE IRE F EEE EM‏ يا دايا ديا يه ا ا بايا لم ا ا الي ةيه ا ا نا يد يا تا ديا ةن نايد فا ةا E‏ ا ا ا 19 اه 99 EEE ١‏ ا نابا باينا لديا بانانا لديا اياف بايالا mE‏ بايد ينايب لاه اميم يا ايا ايا ةا ايا ليا لدي ا نايا اا ا ا ةيا نا ايا بايا نه يدايا ايا نا ناف نايا لاايا 


3 17 اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


|[ الخلايا ...................... يجب أن تكون على شكل ألياف طويلة تسمح بالحركة. (العصسة: - العضلاية) 


الك الجهاز e‏ .......... يضم مجموعة من العضلات والعظام. (العصبي الهيكلي - العضلي الهيكلي) 
[[5 تعمل العضلات الهيكلية في تحريك em‏ تطغ (العظام ‏ الأمعاء) 


[[ العضلة ...تعمل على رفع ونخقض الرأس - (الرقية-العيق) 


للدت | ل عند هنا انديس e 7 SS gk‏ 

2 [ اكتب المصطلح "المفهوم العلمى " الدال على كل عبارة: 
|[ أحد أعضاء الجهاز البولي يقوم بتخزين البول لحين التخلص منه . ) (ese em‏ 
إل مجموعة من العضلات التي لا يمكننا التحكم في حركتها . ) n‏ 


[[/ أحد أجهزة الجسم يخلصنا من غاز ثاني أكسيد الكربون . لبجب a‏ 
الم مادة تفرزداخل الفم تساعد على تليين الطعام. ) ا 0 


[© أمامك رسم لجهازمن أجهزة جسم الإنسان. (أكمل) 
ا atest‏ 5 


اخقبار الباهر (5) على العغحوم 1.2 


5 [ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


(الخلفية, الأوسط - الخلفية, العلوي - الأمامية, السفلى - الأمامية, العلوي) 


( رفع»ءثبات - ثبات. خفض - رفع. خفض - خفضء ثبات) 
[6 الكلية من أعضاء الحهاز r‏ سس هق الفضلةت 
( التنفسيءالدم - البوليء البول - البوليء الدم - الدوريء الدم) 
لآ عضو ............................. يقوم يإقراز .................... ......... لتنظيم كميات السكر في الدم. 


( الكبد.الإنسولين - المعدةءاللعاب - البنكرياسء الإنسولين - الفمء الإنسولين ) 
57 علل لما يأتى: 
- الجهازالبولى من أعضاء أجهزة الإخراج. ....... e n‏ 520555 22000011111 0055 


2 [[ ضع علامة ( ”) أمام العبارة الصحيحة, و علامة (7) أمام العبارة غيرالصحيحة: 


[[] عند انقباض الحجاب الحاجزيخرج الهواء من الرئتين. 
© تضم الأنسجة مجموعة خلايا متشابهة . 

[4 تعمل عضلة القلب على ضخ الدم. 

© ينظم هرمون الإنسولين مستوى السكر في الدم. 


- عدم احتواء الكلية على نفرونات. ل ال ا 00( ا 


)€ 8 اكتب المصطلح "المفهوه العلمى" الدال على كل عبارة: 
| جهاز يقوم بهضم الطعام وتحويله إلى صورة بسيطة. anes‏ 
|| عضو في الجهاز الهضمي تخزن فيه الغذاء غير المهضوم . ) 0 
[[/ عملية طرد البول خارج الجسم. ) 0 
©| سائل تفرزه الغدد الصماء في الدم مباشرة. Î‏ 


اسيل ١‏ ي ي ر 
ِية د ت ا 


7 ا اهمية #أؤمن ...ا 
4-55 551 


[ الأمعاء الدقيقة: ..... 
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ملخص الباهر على المفهوم 1.3 


حه تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة عبر الأسلاك. 

> تسمى حركة الجسيمات المشحونة عبر الأسلاك بالتيارالكهربي. 

د> عندما يتدفق تيار كهربى عبر سلك ينتج عن ذلك مجال مغناطيسي حول السلك. 

>> الجاذبية والمغناطيسية هما قوتان تؤثران فينا كل يوم . 

©> الجاذبية: هي القوة التي تؤثر في كل شيء له كتلة . 

كما أنها تجذب كافة الكائنات الموجودة على سطح الأرض باتجاه مركز ا لأرض . 

حه هناك عاملان يؤثران فى قوة الجاذبية: المسافة والكتلة. فكلما زادت المسافة بين الأجسام قل تأثيرقوة الجاذبية 
وكلمازادت الكثلة زادت قوة الحاذبية. 

© المغناطيسية: 

©> قوة تسمح بجذب مغناطيسات أو تنافرها. 

©> تؤثرالمغناطيسية في الأجسام التي تقع في مجالها. 

© لا نري المجال المغناطيسي ولكننا نلاحظ اثاره فقط. 

© تصنع المغناطيسات من الحديد. 

> تنشأ القوة المغناطيسية بين مواد محددة فقط. 

> يستخدم المولد المغناطيسي والموصلات لإنتاج الكهرباء. 

© تحول المولذات الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 

©> تستخدم قوى مختلفة لتدوير المغناطيسات داخل المولد منها: تدفق الماءء الرياح» الوقود كالنفط والفحم. 

> الكهرباء: شكل من أشكال الطاقة تأتى من تدفق الجسيمات التي تتحرك في مسار. 

> الدائرة الكهربية: مسار لنقل التيارالكهربي. 


> عند فتح المفتاح الكهربي في دائرة كهربية يحدث انقطاع للتيارالكهربي في الدائرة الكهربية وإيقاف تدفق الإلكترونات . 

حه للحماية من الصدمات الكهربية تغلف الأسلاك الكهربية بالمطاط أو البلاستيك. 

© المادة العازلة: هي مادة لا تسري من خلالها الطاقة بسهولة (تقاوم تدفق التيارالكهربي). 

©> المواد الموصلة: هي مواد تسمح للإلكترونات بالسريان خلالها بسهولة. 

© المقاومات الكهربية: أجزاء في الدائرة الكهربية تعمل على إبطاء تدفق الإلكترونات عبر الدائرة وتحد من تدفق التيار 
الكهربي. 

> طرق توصيل الدائرة الكهربية: 

1 - التوصيل علي التوالي :يتم توصيل جميع مكونات الدائرة في حلقة واحدة. حيث يتدفق التيار ا لكهربي في مسار واحد 

من مصدرالطاقة إلى الجهاز المستخدم لهذه الطاقة ويعود إلى الجانب الآخرمن المصدر. 

2- التوصيل علي التوازي: 

> ينتج عن التوصيل على التوازي تشغيل عدة مصابيح في الوقت نفسه وإيقاف أحدهما دون التأثير على المصابيح الأخرى. 

> يتم توصيل المصابيح في الدائرة على التوازي على فروع مختلفة . 

© منظم ضربات القلب الصناعي: هو جهاز يعمل ببطارية يتم إدخاله بالصدر يحفز عضلة القلب على النبض على 


© يمكن للأطباء وضع منظم ضربات القلب الصغيرداخل القلب. 


تدريبات الباهر على المفهوم 1.3 


1 أكمل هاياتى: 


¥[ تنتقل الطاقة الكهربية من المصدرالى الأجهزة عير ................... 


[# عندما يتدفق تياركهربي عبرسلك يتولد حول السلك 101111ذظ2 
[آ هناك عاملان يؤثران على قوة الحاذيية هها ........................... ؛ ...... 
|[ لا نرى المجال المغناطيسي ولكننا نلاحظ ........... قط 
| 5 تصنع المغناطيسات من 111[ 1 2200111111 
تحول المولدات الكهربية الظاقة ................................. الى طاقة as‏ 
| 7 يمرالتيارالكهربى في الدائرة عندما تكون ................... 
من طوق توصيل الداثرة الكهربية*التوصيل على .. ا مسسسسسدين و الك وكهجل قال سس سس سس دن 
للع يتم توصيل المضابيح فى المتزل على س 
الم يستخدم جهار............ ع م اعفن عضلة القلب غاا لمكن 

2 اكتب المصطلح "المفهوم العلمى " الدال على كل عبارة: 
حر كة الحسيمات المشحونة عور الأسلةك: ( س ةا 
[[/ مسار مغلق لنقل التيارالكهربي. ) 0 يي 
|(#إمادة لا تتدفق خلالها الطاقة الكهربية بسهولة وتقاوم تدفق التيارالكهربي. ) a‏ 
[ ا جهاز يعمل ببطارية يتم إدخاله إلى الصدريحفز عضلة القلب على النبض. ( ........... 0 
[5/ أجزاء في الدائرة الكهربية تعمل على إبطاء تدفق الإلكترونات عبر الدائرة. ) (sss‏ 
5 مواد تسمح للإلكترونات بالسريان خلالها بسهولة. ) سي 
[ إحدى طرق توصيل الأجهزة الكهربية حيث يتدفق التيار الكهربي فى مسار واحد.( .......... سه 


[§ جهاز يستخدم لقياس التيارات الكهربية الصغيرة. ) a‏ 
و2 ضع علامة ( ⁄) أمام العبارة الصحيحة, و علامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة: 
[ نستخدم الترمومتر لقياس التيارات الكهربية الصغيرة. 

ا يتم توصيل المصابيح والأجهزة في المنزل على التوازي. 

لع تجذب الأرض كافة الأشياء الموجودة على سطحها. 

|[ يزداد الجهد الكهربي بزيادة حركة المغناطيس بسرعة ذهابًا وإيابًا. 

آ5 يحافظ منظم ضربات القلب الصناعي على انتظام نبض القلب . 

آم تعمل المقاومة الكهربية على زيادة تدفق الإلكترونات عبر الدائرة الكهربية. 


سیه ينكد ليك رلا اي ل 


لكر || إككخبر 


المفهوم 1.3 کک 


[71 عند فتح المفتاح في دائرة كهربية تصبح الدائرة مغلقة ويمر بها التيار الكهربي. ) ( 
آ5 التوصيل على التوالي أكثر كفاءة في توصيل الأجهزة داخل المنازل. ) ( 
[©ا يستخدم المغناطيس في المحولات الكهربية. ) ( 
م يحتوي الترموستات على مفتاح يدوي. ) ( 
ل اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
لقياس التيارات الكهربائية الضعيفة. ( الترمومتر - الجلفانومتر) 
a‏ ( الخد مادء البد 
الآع تعمل المقاومة الكهربية على هسم سب اتذفق الالكتروتات. ( زيادة - إبطاء) 
8 يتم توضيل المصابيخ فى المنازل على سس ( التوازي - التوالي) 
5| تصنع أسلاك الكهرباء من n‏ ( الألومنيوم - البلاستيك ) 
آ6 يتم وضع جهاز منظم ضربات القلب الصناعي pmo‏ ( خارج - داخل) 
8# يوجد مسار واحد لتدفق التيار الكهربي في التوصيل على ............................. ( التوازي - التوالي) 
[[/ يعمل منظم ضربات القلب عن طريق e‏ ( بطارية - شاحن كهربي) 
الإعند تدفق تيار كهربي في سلك يتولد حوله........ oy‏ ( مجال كهربي - مجال مغناطيسي ) 
م يزداد الجهد الكهربي بزيادة عدد عو لدج وها الملل قم (جاقات- أنوان) 
5 علل لما يأتى : 
ق يتم توضميل المصابيح الكهريية فى المتازل على التاق„ Ss‏ 5 
| للجلفانومتر أهمية كبيرة في الدوائر الكهربية 22010011111 e‏ مي a‏ 
[(/ ثبات الأجسام على سطح الأرض. 1011| ||[ |01 50151511 e‏ آذ 
[© لا يمرالتيارفي دائرة كهربية عند فتح المفتاح. TEESE EEE ERASERS REE‏ 
زع استخدام بعض المرضى جهاز منظم ضربات القلب الصناعي. ا[ [ك[آ 1 [>[|[ز 1 10 1 1 1 a‏ 
[3 تغلف أسلاك الكهرياء بطبقة من المطاط أوالبلاستيك. ......... a‏ 310001111111 
١‏ رور فمقوة نظارفة فال الذائرة ا a‏ مد د RSS‏ 1 5 2257757 
| أهمية استخدام المقاومة الكهربية في الدوائر الكهربية. 015611101111111 
الإلإتصنع المغناطيسات من الحديد. ....... O‏ 200001110111101 
7[ لا نستخدم طريقة التوصيل على التوالي للمصابيح في المنازل. 0010 ل 00 


9 دين 


[ طريقة التوصيل على التوالي و طريقة التوصيل على التوازي من حيث : 
( مسارات التيارالكهربي .تشغيل مصباحين معًا). 
!(7/ المواد الموصلة والمواد العازلة للكهرباء من حيث: (التعريف, الاستخدام ). 
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Baga NEOUS 


في الدائرة الكهربية للحد من تدفق التيارالكهربي 


آعم الحديد والنحاس من المواد .. لظ ...0.0 للكهرباء. 


[[ يستخدم الترمومتر في قياس التيار الكهربي الضعيف . ) صم يي 
8 الورق والبلاستيك من المواد الموصلة للكهرياء. oy‏ 
[(ئ/ توصل الأجهزة في المنزل على التوالي. 0ك Caen‏ 


© تعمل المقاومة الكهربية على سرعة تدفق التيارالكهربي في الدائرة. س لك سس 
[ ماذا يحدث إذا ا 
- تم توصيل الأجهزة الكهربية في المنزل على التوالي. 


3 [ اكتب المصطلح "المفهوم العلمى " الدال على كل عبارة : 


|[ قوتان تؤثران في الإنسان يوميًا دون حدوث تلامس بينهما. 0 


إل”/ مادة نصنع منها المغناطيسات. (١‏ تت (sss‏ 
[ شكل من أشكال الطاقة تنتج من تدفق الجسيمات في الدائرة الكهربية. ‏ ( (n‏ 


[[/ مسار مغلق لنقل التيار الكهربي. ةا 


[[ منظم ضربات القلب الصناعى: ...... 0ظص20 Cs n ay‏ 


110 الباهر/ العلوم 


اخقبار الباهر (2]) على المغههم 1.5 


أله النحاس من المواد العازلة للكهرياء. ) ( 


[[7/ يستخدم المرضى سماعة الطبيب لتنظيم ضربات القلب. ) ( 
آ8ا يفضل استخدام التوصيل على التوازي في المنزل للمصابيح وا لأجهزة. ) ( 


]ا جميع المواد موصلة للكهرباء. ) ( 
ب( عللل: 


- تصعب الحياة على سطح الأرض دون الجاذبية. 


أله قوة تجذب الأشياء نحو مركز الأرض هى ٠‏ (الغيربية- الحاذيية) 
لا عند زيادة المسافة بين الجسم ومركزا لأرض.......................... الجاذبية. (تزداد.- تقل) 
آلآ يصنع المغناطيس هن٠‏ (التحاس د ادن ) 
[[/ مصدر الطاقة في الدائرة الكهربية EEE‏ ( البطارية - المفتاح) 
الك ماذا يحدث عند......؟ 


- وضع منظم ضريات القلب داخل الصدر. 


آ8 يتيح التوصيل على a‏ تشغيل جميع الأجهزة في نفس الوقت وفي حالة غلق أحد الأجهزة 


8¥ فلك ...يي ................... المفتاح يتوقف مرورالتيارفي الدائرة. 
لَك .....................................قوة تسمح بسحب المغناطيسات أو تنافرها. 
[© ما أهمية الجاذبية الأرضية؟ 


GGG û ê‏ شاش هاش شاشا هش شق شاشه اش شاش شاشهشا شه شاش شاش هشاش شاه هاه ها شاش شاهش هاش هشاش شاش شاش شه شاش شاظ شا شاش شاش شش هش شاش هشاش شاش شاش هاس شا شاش قاس شاشاش شام شا شاش شاه شاش شاق ا هاش شاشاش شاهداش شاش شاه هشاش شاش اش شاش شاش شاشهشا هاش هشاش شاظ هشاش قاش شاش شه شاش شاش هشاش شاش شش اش شاش شاش هشاش شاه هاه شه شاش شاه شاف ها هاه 
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[ عندما يتدفق تيار كهربي عبر الأسلاك ينتج عن ذلك e‏ 0505 
الأثثر لا نرى القوى ......................... ولکننا نلاحظ آثاره فقط. 

أكر تنشاً القوة ......................... بين المغناطيس ومواد محددة فقط. 

للق ترد اد >> باقتراب الجسم هن مركز ا لأرض: 


[© أجب عما يأتى : 
-ادذكربعض طرق تدوير المغناطيسات داخل المولد. 


2 لل اكتب المصطلح "المفهوم العلمى " الدال على كل عبارة : 


|ا[آ/ طاقة تنتقل عبر الأسلاك فى الدائرة الكهربية تضىء المصباح. sean)‏ 


3ل آجھ فول تداق الیکانیکیة إلى طافة كيبربية. 


وهر التمازدورة كاملة غلذل الشكل 


([6 417 اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


لله تعمل التوريينات باستخدام ت ( الرياح - المغناطيس) 


للم تنشأ القوة سس سم مياق المقتاظيسن ومواد محددة. (الحرامة حدالمةةاظسهنة ) 
[[6 يضيء المصباح عندما تكون الدائرة الكهريية ................................... (مغلقة -مفتوحة) 


[Ê‏ بستكم ...فى إنتاج الكهرياء:. (اتعوتو: - الد يتاي 


الآ كيف تعمل التوريينات لإنتاج الكهرباء؟ 


:8 اتنا ا اها يا انه 1 لخ ا اله 18 له 8 ةا ةا 8 له ا ته 1خ ف ف له اخ ةا 8ت اله شاع 18 8ن لآ 8 8 ل ننة اه 8 18 ات لنت ها خخ #2 8 8 8 11862 اخ نخ 8خ إهظ تت إن 8 ة هخ لظ 8 اع خخ لخ 18 ف 1 له ا خة لظ 18 عت ين ظظ نت  188‏ ان1 1 له ف 2 8ن ننه انه 8خ هخ 8ه 3ه اه 8 88 8 183 اظا # 18 8ن ا ها << 8خ 8ت 8 8 6خ الع يز اظ 88 2:8 آىة ظاخ 2 8 اه 8خ 8 2 أ 8 لظ 8 ف 8 نت | 8 اها # لظ 8 لظ ا #2 ها خ 8خ 1 إنة لظا خخ 8 ف نه لظ نت 8 ل ا ظ: يني لهذا 8 اها 8 لي 8 ب« 


الصف الرابع الابتدائي الصف الخامس الابتداثي 


أكمل العبارات التالية مما بين القوسين: 
© رز اھر مر کاک ن ...ا (جهاز الغدد الصماء - الغدذ اللعابية) 
6 عندما پو اجه الجسم خطرا س (يقل ضغط الدم - تتسارع نبضات القلب ) 
6 تطلق الرتتان غاز ...حارج الجسم . (الا كسجين- ثانين أكسيد الكربون) 
4 أثناء استجابة المواجهة أو الهروب يزداد تدفق الدم المحمل ب د ده إلى العضلات والمث: 
(الأكسجين - ثاني أكسيد الكربون) 
5) للجسم ردود فر اتهاة اتوتر ان الط (حسية - هيكلية) 
6 تحصل الرئتان على غاز الأكسجين وتطلقان غاز ثاني أكسيد الكربون كجزء من عملية ا 
(التنفس والهضم - التنفس والدوران ) 
© تدم عدملية تبادل الخازات في المجهاز ب (الهضمي - التنفسي) 
8 تنتقل الهرمونات إلى أعضاء الجسم المختلفة من خلال TT‏ 5 (الأوعية الدموية - الحجاب الحاجز) 


ضع علامة (”) أماح العبارة الصحيحة » وعلامة (×) أماح العبارة الخطً : 
1| يحافظ جهاز الغدد الصماء على درجة حرارة الجسم وضغط الدم . ) 
2 عندما يواجه الجسم خطرًا يزداد ضغط الدم . ) 
3 تخلص الرئتان جسم الإنسان من غاز ثاني أكسيد الكربون . ) 
4 أثناء استجابة المواجهة أو الهروب تقل سرعة التنفس . ) 
5 يتحكم الإنسان في اتجاه حركة الدم في جسمه. ) 
6 الحجاب الحاجز يؤدي دورًا كبيرًا في عملية التنفس . )0 


اي لي ادا اي ادا 


اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة : 
٠‏ لا يقوم جهاز الغدد الصماء ب TT TT‏ 
10 المحافظة على درجة حرارة الجسم 
ب المحافظة على ضغط الدم 
ج التحكم في استجابة المواجهة أو الهروب 
(د) إرسال إشارات إلى الجسم للاستعداد للاستجابة للخطر 
(2) تصل الهرمونات» والغازات» والعناصر الغذائية الهامة إلى خلايا الجسم عن طريق ...فب................ 
0“ (ب) الكلى ج الدم (د)الفم 
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الصف الرابع الابتدائي الصف الخامس الابتدائي الصف السادس الابتدائي 


اختر الاجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة : 


© أثناء استجابة المواجهة أو الهروب 000 
رل) تقل سرعة التق إب) تتسارع ضربات القلب 
زج يقل تدفق الدم (د) يتو قف إفراز الهرمونات 


: ينقل الجهاز الدوري سم إلى كل أتحاء الجسم‎ 4١ 
الدم والغازات (ب) الهرمونات‎ )1( 


(ج) العناصر الغذائية (د) جميع ما سبق 


) قطيع (د) خحلايا 
© العضو الآساسي فى الجهاز التتفسي هو > 
ر) القلب (ب) الرئة 
ج الغدد الصماء (د) الدم 
6 عندما تنقبض عضلة الحجاب الحاجز 70 
(أ) تسحب الرئتان الهواء إب) يخرج الهواء من الرئتين 
ج يزداد ضغط الدم (د) تقل درجة حرارة الجسم 
غاز الأكسجين )غاز ثاني أكسيد الكربون 
(ج الدم (د) الهرمونات 
(© تعتبر الأوردةء والشرايين».والشعيرات الدموية من مكونات 221000111 
(أ) الجهاز الهضمي إب) الجهاز العصبي 
ج الجهاز التنفسي (د) الجهاز الدوري 


٠ 2‏ الشاطر في العلوح ا لأا 


الصف الرابع الابتدائي الصف الخامس الابتدائي 


أكمل العبارات التالية مما بين القوسين: 


64 اعد الجر كة التموجية المستمرة ل ...في هضم الطعام . 
© يفرز التكرياس الاإنزيمات الهاضيمة فى 0 
© تعمل الأمعاء الدقيقة على س العناصير الغذائية: 


4 الطعام الذي لا يستفيد منه الجسم يتم تمريره إلى .........٠.‏ 

5 ينتقل الطعام غير المهضوم إلى الأمعاء الغليظة في صورة مزيج ...............٠‏ 
© يخزن .................:. البراز قبل أن يتم إخراجة من الجسم. 

1 يخرج الجسم العرق من خلال .... 

8) تتكون اليوريا داخل الجسم من استهلاك ..... 

9 يخلص................................. الدم من الفضلات الذائبة . 


0 


د 


يتم تفريغ البول من الجسم عبر أنبوب يسمى ... 


ضع علامة (⁄) أماح العبارة الصحيحة : وعلامة (×) أماح العبارة الخطأ : 
1 يحول الجهاز الهضمي الطعام إلى عناصر غذائية تمد الجسم بالطاقة . 

2 تساعد عملية مضغ الطعام على تفتيت الطعام وزيادة مساحة سطحه . 

3 يمكن تخزين بعض العناصر الغذائية في الجسم في صورة دهون. 

4 تدفع الإنزيمات الطعام من المريء إلى المعدة . 

5 تستخدم الخلايا بعض المواد الغذائية أثناء عملية التنفس الخلوي. 

6 تبدأ عملية الهضم بمجرد وصول الطعام إلى المعدة. 

7 يبدأ امتصاص العناصر الغذائية في المعدة . 

0 E e 8 


10 ينقل الجهاز 2 المواد الغذائية اا إل جميع أنحاء لج 

1 يشارك الجهاز الهضمي في عملية الإخراج . 

12 يخلص الجهاز البولي الجسم من غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الزفير . 
3 الكلى هي العضو الأساسي في الجهاز التنفسي . 


(المعدة حم الأمعاء الغليظة ( 


(الأمعاء الدقيقة - الأمعاء الغليظة) 
(ترشيح - امتصاص) 

(القولون - الكلى) 

(شبه سائل - غازي) 

(المستقيم - الجلد) 

(الآنف - مسام الجلد) 

(الدهون - البروتينات) 

(الجهاز التنفسي - الجهاز البولي) 
(المثانة البولية - القناة البولية) 
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الصف الرابع الابتدائي الصف الخامس الابتدائي 


تدريبات على المفهوح الثالث 
أكمل العبارات التالية مما بين القوسين: 
1 في الدائرة الكهربية الموصلة على ................................. يوجد لكل مصباح دائرة كهربية خاصة به. (التوالي - التوازي) 
2 عند احتراق مصباح واحد في الدائرة الكهربية الموصلة على التوالي ........... yT‏ 
(تنطفئ جميع المصابيح - تظل المصابيح الأخرى مضاءة) 
4 كغ الأرض ٠.٠‏ كتلة أي جسم موجود عليها . (أكبر من - أقل من) 
4 تجذب قوة الجاذبية الكائنات الموجودة على سطح الأرض أو بالقرب منه باتجاه ... 
(القطب الشمالي والجنوبي - مركز الأرض) 
6 عند قذف تفاحة إلى أعلى تعود إلى الأرض بفعل قوة e‏ (الجاذبية - المغناطيسية) 
6 تؤثر المختاطيسية فی د (أجسام معينة - كل الأجسام) 
7 تنشأ القوة المغناطيسية في وجود المواد OT‏ (المغناطيسية - غير المغناطيسية) 
© لا ينجذب Reese‏ . (النحاس والآلومنيوم - الدبابيس والمسامير) 
9 تنجذب المادة المغناطيسية إلى المغناطيس صغير الحجم من مسافة س (قريبة - بعيدة) 
© المفتاح الداخلي في الثرموستات مفتاح كهر ........ب............... (يدوي -الي) 
1 عند فتح المفتاح في الدائرة الكهربية yy‏ (ينقطع التيار وتنطفئ المصابيح - يسري التيار وتضيء المصابيح) 
8 لا تتدفق الطاقة الكهربية من خلال س (النحاس - المطاط) 
بول الا سات الكهروة بالا ل و (زيادة قابلية التوصيل الكهربي - منع انتقال الكهرباء إلى أجسامنا) 
المواد التي لا تسمح بسريان الإلكترونات من خلالها تسمى د 


3 


شے 


4 


فلت 


(المواد الموضلة للكهرباء - المواذ العازلة للكهرباء) 
5 تعمل المقاومات الكهربية على 3713118 (فتح وغلق الدائرة - الحد من الأضرار التي تلحق بمكونات الدائرة) 
6 عند توقف أحد مكونات الدائرة الكهربية الموصلة على التوازي فإن باقي المكو نات ..ب.ب................. (تعمل - لا تعمل) 
7 الدائرة الكهربية في المنازل هي دائرة كهربية موصلة على س (التوالي - التوازي) 
8 تحرك المغناطيس سرعة ذهايًا وإيابًا داخل ملف يجعل مؤشر الجلقائومر سنب . (يتحرك - لا يتحرك) 
© ينشى منظم ضربات القلب الطبيعي .............................. تتسبب في انقباض القلب.. (تيارات كهربية - مجالات مغناطيسية) 


٠ 4‏ الشاطر في العلوح ا لا 


الصف الرابع الابتدائثي الصف الخامس الابتداثي 


ضع علامة (”) أماح العبارة الصحيحة » وعلامة (×) أماح العبارة الخطاً : 
1 تؤثر القوة المغناطيسية في كل المواد . اك 
2 تسحب الجاذبية الكائنات الموجودة على سطح الأرض باتجاه مركزها. 

3 عند تقريب مغناطيسين من بعضهما يتجاذبان دائمًا . 
© يظهر تآثير القوة المغناطسية بين المختاطيس والمواد المغتاطيسية بالتلامس المباشر . 
5 يجذب المغناطيس جميع المواد. 
© تحول المولدات الكهربية الظاقة الحرارية إلى طاقة كهربية. 

7 يستخدم المولد المغناطيس والأسلاك الموصلة لإنتاج الكهرباء . 

© الخشب والبلاستيك والزجاج جميعها مواد عازلة للكهرباء . 

9 عند غلق الدائرة الكهربية البسيطة يمر تيار كهربي ويضيء المصباح . 

0 يعمل المفتاح الداخلي في ثرموستات الثلاجة على ضبط درجات الحرارة داخلها . 
1 الدائرة الكهربية هي المسار المفتوح للتيار الكهربي . 

3 تتدفق الكهرباء في دائرة كهربية بها بطارية ومصباح وقطعة من البلاستيك . 

3 تزيد المقاومات الكهربية من سريان الإلكترونات عبر الدائرة . 

4 تحتوي محمصات الخبز على مقاومات كهربية . 

5 تخرج الكهرباء من مصدر الطاقة ثم تعود إليه مرة أخرى. 

6 تحتوي محطة توليد الكهرباء على مولدات تدفع الكهرباء إلى الخارج. 


ا کے 
سے ”کے ا اپ اک ےک ےا ےت نے ے۷ کے 


يبر 
سے“ سے ےت ١١١0١0١0‏ ضيبي 


ماذا يحدث عند ... ؟ 

© احتراق أحد المصابيح المتصلة مع مصابيح أخرى على التوازي . 
2) عدم وجود مفتاح كهربي في دائرة كهربية . 

(3) عدم وجود مقاومات كهربية في الأجهزة الكهربية . 

@ عدم تغليف الأسلاك الكهربية بطبقة من البلاستيك . 


اذكر أهمية كل من : 

9© المواد الموصلة للكهرباء. 
!2 المواد العازلة للكهرباء. 
© المقاومات الكهربية . 
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الصف الرابع الابتداتي الصف الخامس الابتداتنى 


اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة : 
0 يصنع المغتاطسن من : 
رآ البلاستيك (ب) الخشب ج المطاط /د) الحديد 
© تنشا القوة المغتاطيسية بين مواد محددة فقط تسمى المواف. د 
(آ) الخشبية (ب) البلاستيكية ج المغناطيسية (د) غير المغناطيسية 
(© المواذ التالية مغناطيسية ما عدا ب 
© الحديد © اليكل © الخشب (ت) الكوبلت 
@ جميع هذه المواد تقوم يتوضيل التيار الكهربي عدا ................. 
)الاس (ب) المطاط ج الد (د) الألومنيوم 
5 المواد التي لا تسمح للتيار الكهربي بالتدفق من خلالها تسمى ت 
(آ) المواد الموصلة للحرارة (ب) المواد العازلة للحرارة 
ج المواد الموصلة للكهرباء رد) المواد العازلة للكهرباء 
© يمكن استخدام .............................. لتوضيل الدائرة الكهربائية أو فضلها . 
(أ) المقاومة الكهربية (ب)البطارية (ج) المفتاح الكهربي (د) المحرك الكهربي 
7 إذا علمت أن المصابيح الكهربائية يتم توصيلها في المنزل على التوازي » فماذا يحدث عند نزع أحد هذه المصابيح؟ 
() تبقى المصابيح اللأخرى مضيئة (ب) تنطفىء كل المصابيح 
ج تقل شدة إضاءة المصابيح (د) لا تعمل باقي مكونات الدائرة 
© من المواد التي تنجذب إلى المغثاطيسن .بب......... 
]أ ) ملعقة خشبية (ب) دورق زجاجي اج قصاصة ورق (د) مشبك ورق حديدي 
© المواد المخناطيسية هى المواد التي سم . 
() تتنافر مع المغناطيس سا جاب إلى المد اطي 
تنجذب إلى المغناطيس (د) تسمح بمرور القوة المغناطيسية من خلالها 
0 تعمل الدائرة الكهربية عندما تكون مغلقة وفيها ........ 
رآ) مصباح كهربي رب جرس كهربي © بطارية (د) مغناطيس 


٠ 6‏ الشاطرض العلوه ‏ .- ولو 


الصف الرابع الابتدائى الصف الخامس الابتدائى 


الإجابات النموذجية 


باقي المفهوح الثاني (1 ) تدريبات على المفهوح الثالث 


© أكمل العبارات التالية مما بين القوسين : © آكمل العبارات التالية مما بين القوسين : 


التوازء نطق ع جسم المصنا 
11 جهاز الغدد الصماء 21 تتسارع نبضات القلب 11 التوازي ويا لمصابيح 
کک © أكير ف زالارد 
(© ثانئ أكسيد الكربون ® الأكسجين قرفن e‏ 
9©- 6 1 !15 الجاذبية !18 أجسام معينة 
حسية التشن والدوران 
31 ْ 1 ات !17 المغناطيسية 18١‏ النحاس والآلومنيوم 
التب الأوعية الدموية , 
يي O‏ سد | 0 9 الي 
ه ضع علامة (⁄)ء أو علامة (×) : Ê‏ ينقطع التيار وتنطفئ المصابيح 
ا ج د < د د ---------- ٠‏ الموادالعازلة للكهرباء 
© اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة : 8 الحد من الأضرار التي تلحق بمكونات الداثرة 
11 إرسال إشارات إلى الجسم للاستعداد للاستجابة للخطر ® تعمل الخلية التوازي 
© الدم © سارح سريات الغلب 8 يتحر 68 تيارات كهربية 
(4 جميع ما سبق 5١‏ الرئة aS CEES‏ ک کک > کد کے > د کے د کے 
© سحب الرتتان الهواء. ‏ ® الهرمونات وفع علاعة وك : أو عللعة ون : 
8 الجهاز الدوري © ” © 7/< © © © #ر © عر © ب © ير 
ا 5 9 ”ىل X72 XM Zo‏ #13 14 ”ى 15 ”ى 16 ” 
باقي المفهوح الثاني ( 2 ) 
© أكمل العبارات التالية مما بين القوسين : ازات ا ف 
11 المعدة !2 الأمعاء الدقيقة ® لا تنطفئ باقي المصابيح . 
3 امتصاص @ القولون (12 لا يمكن التحكم في فتح وغلق الدائرة . 
© شبه سائل © المع 131 تتعرض الدائرة للضرر عند زيادة التيار الكهربي . 
© مسام الجلد ‏ البروتینات @ تصل الكهرباء إلى أجسامنا ونصاب بالصدمة الكهربية . 
الجهاز اليه القناة البو لية ظ 
٠0 ece‏ © اذكرأهمية كل من: 
@ صناعة أسلاك الكهرباء . 


© ضع علامة (⁄)ء أو علامة (×) : 
© ب وا 7 © 7 X©‏ © 7 © ب © ير () تغطية الأسلاك والمقابس للحماية من الصدمات الكهربية . 
اق ” لقا ” هق ” Xû‏ 12 ير 13 ير @ الحد من سريان التيار الكهربي . 


© اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة : 


!11 الحديد |12 المغناطيسية 
© الخس @ المطاط 


8 المواد العازلة للكهرباء © المفتاح الكهربي 

!17 تبقى المصابيح الأخرى مضيئة 

8 مشبك ورق حديدي 9 تنجذب إلى المغناطيس 
6 بطارية 
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0 


) © © © © © © 


0 
0 
0 
0 ® 


اتتلوم 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


م علي مقررات شهرنو فمبر 


......... قوة الجاذبية بزيادة المسافة بين الاجسام والأرض 
0 تزداد @ تقل 

يختزن الكبد والعضلات ........... ف صورة جليكوجين 
0 سكر الجلوكوز الماء 

تزداد قوة الجاذبية الأرضية بزيادة SOE‏ 500 


0© المسافةابين الاجسام 


تتكون اليوريا نتيجة لهضم وتكسير ...ءءء داخل كلايا الجسم . 
O‏ النشويات الكربوهيدرات 


© الجاذبية الأرضية © المغناطيسية 


فتحة عضلية في نهاية المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام .. 
0 الشرج المعدة 


كل مما يلي يعد من العوامل التي تتوقف عليها قوة الجاذبية ماعدا 
0 المسافة © الكتلة 
تصب الانزيمات من البنكرياس والحويصلة الصفراوية في 
© الأمعاء الذقيقة الكبد 


الجاذبية © المجال المغناطيسي 
يطلق علي النشا الحيواني أسم ا 
البروتين الجليعووين 
تنجذب المواد المصنوعة من الحديد الي ا 
المفتاح الكهربي © الدينامو 
تغتسن الكليّكان.من أعضاء الجهاق CE xed‏ 
O‏ التنفسي @ الهضمي 
كل مما يلي من المواد التي تنجذب الي المغناطيس ماعدا س 
0© مشابك الورق للعدتية السامار الشديدية 
ی ا ب ت ورا ا سد 


® يرجى مراعاة حقوق صاحب المحتوى عند النشر. 


econo 


حيز حول المغناطيس تظهر فيه اثار القوة المغناطيسية . 


0 


®0 ® © 


القوة التي تجذب الأجسام التي لها كتلة لأسفل تجاه مركز الأرض . 


0 O OOOO O © © 


3 
0 


البروتينات 


الدائرة الكهربية 


القناة البولية 


السرعة 


الأملاح 


المغخناطيس 


البولي 


الملاعق النحاسية . 


الوت 
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........... جهاز يعمل بالبطارية » يتم إدخاله في الصدر ويحفز عضلة القلب علي النبض . 

@ ` 0 منظم ضربات القلب الصناعي © مضخة الانسولين © ترموستات الثلاجة 
التعرض لصدمة كهربية قد يسبب 00007 

0 ارتفاع ضغط الدم © الوفاة @ زيادة الوزن 
يزداد التيار الكهربي المتولد من حركة المغناطيس داخل الملف عن طريق م 

O ®‏ زيادة سرعة حركة المغناطيس © زيادة حلقات الملف © أ ب معًا 
صورة من صور الطاقة تنتج من تدفق الشحنات الكهربية في موصل كهربي . 

0 © الرياح © الشمس © الكهرباء 
من المواد الموصلة للكهرباء التي تسمح بتدفق الكهرباء خلالها ا 

0 © البلاستيك © النحاس © الخشب 
يتم عزل اسلاك الكهرباء بطبقة من a‏ 

@ المطاط (© النحاس @ الألومنيوم 
............... يسمح بتدفق الشحنات الكهربية » ويصنع من مواد جيدة التوصيل للكهرباء . 

22 0© المفتاح © السلك © البطارية 
في حالة احتراق مصباح في دائرة موصلة علي التوازي ٠‏ فإن باقي المصابيح lS‏ 

© © ضي. © تسف © .بم 
مفتاح الإضاءة علي الجدار يعد مثالا علي المفتاح e‏ 

0 0 اليدوي © ااي © الإنجليزي 
اذا تم وضع مادة ......... في دائرة كهربائية بها بطارية ومصباح لن يضيء المصباح . 

2 موصلة © عازلة © أب معًا 
كل مما ياي يعد من المواد الموصلة للكهرباء ماعدا ae‏ 

0 © النحاس © الألومنيوم © البلاستيك 
...هي مواد تتدفق خلالها الطاقة الكهربية بسهولة . 

(3) واد تخو للكهرياء © المواد العازلة للكهرباء © البلاستيك 
عند فصل المفتاح الكهربي تصبح الدائرة الكهربية 20 

© 0 نمه 9 مفيقة 9 ع 
السوائل الهاضمة في المعدة هي RE as‏ 

0 الاحماض @ الانزيمات @ أ بمعًا 

المواد التى لا تمر عبر النفرونات اثناء عملية الترشيح 550 
® الماء © اليوريا © البروتينات 


يمكنكم الحصول Ef e) E‏ خلال مسد رول 
الع4ه6 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ 
تنك اغا ارق نادي المدتوى نائ 


الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


كل الأجهزة التالية تشارك في عملية الإخراج عدا الجهاز sene‏ 

O‏ البولي 3 التنفسى © الهضمي 
المثانة تعد احدي مكونات الجهاز rae‏ 

0 الدوري © التنفسي © البولي 
الجهاز المسئول عن عملية هضم الطعام هو الجهاز م 

O‏ الهضمي 3 التنفسي © العضلي 
كل مما يلي يعد من المواد العازلة للكهرباء ماعدا کو 

0© العملات المعدنية © الخشب (2) المطاط 
عند تشغيل المفتاح الكهربي تصبح الدائرة الكهربية 20 

0 منعيد © مغلقة 8 ايك 
مفتاح الثرموستات الداخلي المتحكم في ضبط درجة حرارة الثلاجة يعد مثالا علي مفتاح ا 
0 اليدوي © ااي © الإنجليزي 
المواد ................. هي مواد لا تسمح بسريان الالكترونات خلالها بسهولة. 


0 الوصا © العازلة © 
أداة تستخدم لفتح وغلق الدائرة الكهربية . 
0© السلك © البطارية @ المفتاح 


ع 
|> ب معًا 


.............أحد مكونات الدائرة الكهربائية التي تحد من سريان التيار الكهربي . 

0© الدائرة الكهربية © التيار الكهربي © المقاومة الكهربية 
لكي ينتقل التيار الكهربي في مسار يجب أن يكون المسار n‏ 

O‏ مفتوح © مغلق © أب معًا 

يمكن للكهرباء ان تنتقل من محطات الطاقة الكهربية الي أماكن الاستهلاك عبر eA‏ 
STO‏ © خطوط الهاتف (2) خطوط الطاقة 
اذا تم لف سلك حول قالب معدني يصبح المجال المغناطيسي الناتج عن التيار A‏ 

0 ماهو © أضعف © أقوي 

عند تحريك مغناطيس بسرعة كبيرة داخل ملف كهربي متصل بجلفانومتر س 


(1) يتحرك مؤشر الجلفانومتر ‏ © يتولد تيار كهربي 
جهاز يستخدم في تحويل الطاقة الميكانيكية " الحركية " الي طاقة كهربية . 


© 
O‏ المراوح © المولدات © التوربينات 
© 


© © © © © © © © © © © © © © © 


عن ا هو جهاز يستخدم للاستدلال علي التيارات الكهربية الصغيرة , 
0 الانيمومتر © الترمومتر الجلفانومتر 


يمكنكم الحصول f e E‏ خلال مسد رول 
الع4ه6 08 أو من خلال صفحة "المتميز - |/ 
4ن اغا رى نادي المدلوى نة ا 


الوت 
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© © 


.......... هی مواد تنجذب الي المغناطيس 

0 المواد الخشبية © المواد البلاستيكية © المواد المغناطيسية 
......... عملية توليد تيار كهربائي باستخدام مجال مغناطيسي . 

© الحث الكهرومغناطيسي © الحث العددي © الحث الصوتي 
تسقط الاجسام من أعلي الي اسفل بسبب قوة SSS‏ 

0 القتاطيسية © الدفع © الجاذبية 

كل مما يلي من مكونات منظم ضربات القلب الصناعي ماعدا ET‏ 

© بطارية @ سلك © الأوردة 
الجاذبية قوة ...م ولكن يمكن ملاحظة تأثيرها 

0© مرئية © غير مرئية © >١‏ ب معا 
تقوم .......... بتنقية وترشيح الدم من الفضلات في صورة بول 

0 القلب © اكسة © الكلية 

يصنع المغناطيس من مادة e‏ 

© الخشب © البلاستيك (2) الحديد 

يتم امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم في AE‏ 

© الأمعاء الدقيقة @ المستقيم @ فتحة الشرج 
يمكن التحكم في الدوائر الكهربائية وفتحها وغلقها عبر ا 

© البطارية © الاسلاك (2) المفتاح الكهربي 
في عملية ............. يتم طرد البول خارج الجسم 

رسب © الإخراج © ابهضم 
يمكن ان تنتقل الالكترونات عبر سلك مصنوع من مادة مم عع عي 

© البلاستيك © المطاط @ النحاس 

كل مما يلي يعد من المواد الاخراجية التي تنتجها خلايا الجسم عدا ا 

O‏ البول @ العرق @ البراز 

في حالة احتراق مصباح في دائرة موصلة علي التوالي » فإن باقي المصابيح OY‏ 

0 تضيء @ تنطلفيء © أ ى معا 
من أعضاء الإخراج في جسم الانسان a‏ 

() الجلد 3 البنكرياس @ القلب 


يمكنكم الحصول e E‏ اخيرات ونا خلال مسد رول 
الع4ه6 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ 
4ن اغا ارق نادي لای نة ال 


الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


يعتبر معدن الحديد من المواد م ءءء هووا 

O 0‏ الموصلة @ العازلة @ أب معًا 

يتم تخزين اليراز داخل ............. قبل خروجه من الجسم . 
O‏ المستقيم 3 القولون © الأمعاء الدقيقة 
لتجنب التعرض لصدمة كهربية يجب تغليف الاسلاك الكهربية ب E + a‏ 

0 0 النحاس © الألومنيوم © المطاط 
تتعدد أنواع المفاتيح الكهربية ومنها 250 

0 0 المفتاح اليدوي © المفتاح الألي © »ب معًا 
كل مما ياي من مكونات الدائرة الكهربية ماعدا lT‏ 

6 0© البطارية @ السلك @ المواسير 
المولد الكهربي يحول الطاقة ........... الي طاقة كهربية 

١‏ 05 انضوة” © المغناطيسية © الميكانيكية 
جهاز يستخدم لتدوير شفرات بقوة الرياح لتوليد الطاقة الميكانيكية . 

4 0© المراوح الكهربائية © المولدات © التوربينات 
كل مما يلي من المواد التي لا تنجذب الي المغناطيس ماعدا 20 

0 © الملاعق الخشبية © المكعبات البلاستيكية ١‏ (2) مشابك الورق المعدنية 
تنتقل الطاقة الكهربية الي الأجهزة التي تعمل بالكهرباء عبر ا 

® 0© المصابيح © البلاستيك (©) الاسلاك 
............... مسار مغلق لحركة التيار الكهربي . 

0 0 التيار الكهربي © الدائرة الكهربية (2) الالکترونات 
تعد الدائرة الكهربائية نظام .............. لنقل الطاقة . 

0 © مفتوح © مغلق © أ., ب معا 
............ قوة تنشأ بين المغناطيس ومواد معينة بالقرب منه . 

ah na O‏ ا ا 
..............٠‏ هى مواد لا تتدفق خلالها الطاقة الكهربية بسهولة . 

O 0‏ المواد الموصلة للكهرباء © المواد المعازلة للكهرباء © التخاش 
تعمل الرئة علي اخراج ٠.4‏ :صرق اکسم : 

0 الفضلات الصلبة © الفضلات السائلة © الفضلات الغازية 


يمكنكم الحصول Ef e E‏ خلال مسد رول 
الع4ه6 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ 
تنك اغا رى نادي انحوی نة ال 


تتا م 
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السوال الثاني ضع علامة صح أوخطا امام العبارات التالية 


يسحب المغناطيس مشابك الورق المعدنية بقوة التنافر . 


ملامسة سلك غير معزول يمر به تيار كهربي لا يمثل خطرًا علي سلامتنا . 
يصنع المغناطيس من مادة الحديد . 

لا يمكننا تشغيل مجموعة من الأجهزة كهربائية في نفس الوقت داخل المنزل . 
في نظام التوصيل علي التوالي اذا احترق مصباح تظل باقي المصابيح تعمل . 
تعتير البطارية أحد امثلة الاحمال الكهربية . 

كل المعادن تنجذب الي المغناطيس . 

في حالة التوصيل علي التوازي يتم توصيل جميع المكونات في عدة مسارات . 
يمكن استخدام المغناطيسات في المحركات وأجهزة الكمبيوتر . 

في حالة التوصيل علي التوالي يتم توصيل جميع المكونات في عدة مسارات . 
تعتبر الجاذبية قوة جذب أو تنافر . 

عند زيادة التيار الكهربي قد تتسبب المقاومة الكهربية في المزيد من الاضرار بمكونات الدائرة . 
يعمل اللعاب الموجود في الفم عاي تليبن الطعام . 

المقاومة المغناطيسية هو مكون في الدائرة يحد من سريان التيار الكهربي . 
تتكون اليوريا نتيجة تفكك الكربوهيدرات داخل خلايا الجسم . 

عند تشغيل المفتاح الكهربي تصبح الدائرة مفتوحة . 

يمر الطعام الي المعدة خلال المريء . 

يعتبر جسم الانسان غير موصل للكهرباء لأنه يحتوي علي نسبه كبيرة من الماء . 
لا يعد غاز ثاني أكسيد الكربون من المواد الاخراجية . 

يعتبر المفتاح الكهربي هو مصدر الطاقة الكهربية في الدائرة الكهربية 

يتم تخزين الجلوكوز فى شكل جليكوجين داخل الكبد فقط 

© تصنع الاسلاك في الدوائر الكهربية من مواد عازلة للكهرباء . 


يمكنكم الحصول e E‏ اخيرات ون خلال حسد رول 
الع4ه6 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ 
تنك اغا رى نادي المدلوى نة ال 
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الوت 
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يمكن لخلايا الدم والبروتينات أن تمر من خلال النفرونات الي المثانة . 
يطلق علي الشحنات الكهربية الصغيرة التي تتحرك داخل السلك اسم البروتينات . 
الأصابة بمرض السكر تعني عدم قدرة الجسم على إفراز الانسولين بكمية كافية . 
يمكن استخدام المغناطيس في توليد الكهرباء . 

معظم انتاج الكهرباء في العالم يتم من محطات الطاقة الشمسية . 
الكبد هو العضو المسؤول عن إفراز هرمون الانسولين. 

قد يتسبب لمس سلك غير معزول في حدوث صدمة كهربية . 

يعمل الجهاز البولى على تخليص الدم من الفضلات الذائبة 

يستخدم المولد المغناطيس والاسلاك الموصلة لإنتاج الكهرباء . 

تتم عملية الهضم دون الحاجة لوجود انزيمات . 

ليس من الضروري توفر مصدر للطاقة ليحدث تدفق للتيار الكهربي . 
الكلية هي العضو الرئيسي في الجهاز البولي . 

التيار الكهربي هو حركة للشحنات الكهربية في مسار مفتوح . 

تبدأ عملية امتصاص العناصر الغذائية في المعدة . 

لا توجد علاقة بين الكهرباء والمغناطيسية . 

عدم تخلص الجسم من الفضلات يصيب الجسم بالامراض . 

المسار المغلق للدائرة يبدأ و ينتهي في نفس المكان دون فواصل في المسار . 
يشارك الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي في عملية الأخراج . 

يعد النحاس والالومنيوم من المواد العازلة للكهرياء . 

يشترط ان يلامس المغناطيس الاجسام لكي يؤثر عليها . 

المواد العازلة للكهرباء تسمح بتدفق الكهرباء من خلالها بسهولة . 

يعد الآلومنيوم من المواد التي لا تنجذب الي المغناطيس . 

تعتبر الدائرة الكهربائية نظامًا مفتوحًا لنقل الطاقة الكهربية . 


النحاس يعد من المواد العازلة للكهرباء . 
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يمكنكم الحصول كا المذكرات و ر عل خلال مس رول 
الع4ه6 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ 
نك اغا رى اهب المدلوى نة ال 


الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


توجد طريقة واحدة لتوصيل المصابيح في الدائرة الكهربائية . 

يعتبر المطاط من المواد الموصلة للكهرباء . 

نستطيع رؤية المجال المغناطيسي ولا يمكننا رؤية تأثيره . 

يمكن للكبد والعضلات تخزين سكر الجلوكوز في صورة جليكوجين . 
تحمينا المواد العازلة من مخاطر الكهرياء . 

يخزن الطعام غير المهضوم في الأمعاء الدقيقة لحين التخلص منه . 
يمكننا اعتبار مدن وبلدان كاملة جزءًا من دائرة كهربائية واحدة . 

يبدأ التفكك الكيميائى للطعام فى المعدة. 

تنتقل الكهرباء الي أماكن الاستهلاك عبر موصلات تسمي خطوط الطاقة . 
يشمل جهاز الاخراج كل من المعدة والبنكرياس والأمعاء . 

عند تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاسي يتولد تيار كهربائي . 
البنسيلين هو هرمون ينظم مستوي السكر في الدم . 

عضلة القلب تنبض باستمرار طوال فترة حياتنا . 

يمكن الاستفادة من حركة الرياح في توليد الكهرباء . 

يمكن استخدام الطاقة المولدة من المولدات في تشغيل الأجهزة المنزلية. 
التعرض لصدمة كهربية قد يؤدي الي الوفاة . 

ليس من الضروي تغليف الاسلاك الكهربائية بالبلاستيك والمطاط . 
الملابس تعد من المواد الموصلة للكهرباء . 

تختلف المواد من حيث قدرتها علي توصيل الكهرباء . 

اذا تم وضع قطعة خشبية في دائرة كهربية » لن تسري الكهرباء . 

وجود المواد العازلة ضمن مكونات الدائرة الكهربية يجعلها مغلقة . 
(0 تلف احد المصابيح في حالة التوصيل علي التوالي يجعل الدائرة مفتوحة . 
9 في المنازل يفضل استخدام نظام التوصيل علي التوالي . 

() في حالة إطفاء احد الأجهزة في نظام التوصيل علي التوالي تتأثر جميع الأجهزة . 
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يمكنكم الحصول e E‏ اخيرات ونا خلال مسد رول 
الع4ه6 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ 
4ن اغا ارق نادي المدلوى نة ال 


الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


يحتوي القلب علي منظم ضربات طبيعي ينتج تيارًا كهربيًا يحفز عضلة القلب . 
عند مرور تيار كهربي في سلك نحاسي معزول يتولد حول السلك مجال مغناطيسي. 
ترتبط المغناطيسية والكهرباء ببعضهما في صور متنوعة . 

تعد الدائرة الكهربائية نظاماً . 

تسحب الأرض الاجسام التي لها كتلة بفعل المغناطيسية . 

في نظام التوصيل علي التوازي اذا احترق مصباح لن تعمل باقي المصابيح . 
الجاذبية قوة غير مرئية » ولكن يمكن ملاحظة تأثيرها 

تزداد قوة المغناطيس بزيادة حجمه . 

يحتوي اللعاب علي انزيمات تساعد في عملية الهضم . 

ينتقل الطعام غير المهضوم من الأمعاء الغليظة الي المعدة . 

تخرج الفضلات من الجلد في صورة عرق . 

يتم تخزين البول داخل المستقيم لحين إخراجه من الجسم 

من أسباب مرض السكر . حدوث اضطراب في جهاز الغدد الصماء . 

يمكن للتوربينات الدوران بفعل قوة الرياح أو الماء الساقط . 

الدائرة الكهربية هي مسار مفتوح للشحنات الكهربية . 


توصيل مشبك معدني بدائرة كهربية يسبب اضاءة المصباح بسهولة . 


ا اكمل العبارات التالية بالاجابة المناسبة مما بين القوسين 


( العازلة - مسار واحد - الاسلاك - غير مرئية - يتنافر - عدة مسارات - مقاومة كهربية - مرئية ) 
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(1) تنتقل الطاقة الكهربية الي الأجهزة الكهربائية عبر OT FP O E‏ 

(6) في حالة التوصيل عاي التوالي يسري التيار الكهربي في E. 2 ERE Ma‏ 

(۳) الجاذبية قوة د م الع ع ا لفق ى م1 اھا 

(8) للحد من اضرار زيادة التيار الكهربي يتم وضع ...قي عض الأجهرّة الكهربية : 
(0) قد يتجاذب أو --:.............-....اللغخاطيسن مع مواد معَينّة دون تلامس مباشی . 

(3) المواد موك ...د اقفاوم ققق الگهرهاء. 


يمكنكم الحصول e E‏ اخيرات ون خلال مسد رول 
الع4ه6 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ 
نك اغا ادى نادي المدلوى نة ال 


الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


(0) يتخلص الجلد من الماء والاملاح الزائدة في صورة esre‏ 
(3) يتجمع الطعام غير المهضوم في الأمعاء 2 


( مسار واحد - الموصلة - الميكانيكية - صدمة كهربية - المسافة - الكتلة - صدمة كهربية - العازلة - الجلفانومتر ) 
0 ...م جهاز يستخدم للاستدلال على مرور التيارات الكهربية الصغيرة . 

(6) المواد ...م للكهرباء تسمح بسريان الكهرباء من خلالها بسهولة . 

(۳) قد يتسبب لمس سلك غير معزول يسري به تيار كهربي في حدوث a‏ 

(€) تقل قوة الجاذبية بزيادة E Aa‏ د 

(0) المولد الكهربائي يحول الطاقة TS BR OCA‏ 

(7) عند توصيل المصابيح الكهربية علي التوازي يتم توصيل الكهرباء في oT‏ 


0 


) تيار كهربي - الكبد - مجال مغناطيسي - البنكرياس - التوازي - الكهرباء - التوالي - المولد الكهربي - التوربين ) 


(1) حركة مؤشر الجلفانومتر تعد دليلًا علي وجود a‏ 

0 ال هو العضوً اكسؤول عن إفرار خر مون الاتشولن . 

(۳) في نظام التوصيل علي .م اذا توقف جهاز في الدائرة تستمر الأجهزة الأخرى في العمل . 
@ .م شكل من أشكال الطاقة تنتج من تدفق الشحنات الكهربية في موصل كهربى 
(0) تعتمد فكرة عمل ءءء علي ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي . 

(3) عندما يتدفق تيار كهربي عبر سلك » ينتج عن ذلك سس CT ES:‏ 


O 


( الكتلة - المفتاح - المسافة - اللعاب - المثانة - المستقيم - الموصلة - العازلة ) 


(1) تسمح المواد دهده لك مسر يان الالكتروتات خلالهنا بسهولة : 
يمكن التحكم في تدفق الكهرباء عبر الدوائر الكهربائية عن طريق عرطس م عه O‏ 
يخزن البول في هه لحين طرده خارج الجسم عن طريق القناة البولية . 
(8) يطلق علي الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة الذي يخزن الفضلات ا ٠‏ 1س 1 ! 
(0) يعمل سائل و على لين الظقام داخل القم ٠‏ 
3 تزداد قوة الجاذبية بزيادة لوو TE A Ra ESSER‏ 


يمكنكم الحصول ف المذكرات و الاختبيات عل خلال مس رول 
ال عه 08 أو من خلال "المتميز - |/ 
4ن اغا رى نادي المدلوى نة ال 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية 


® طريقة يتم فيها توصيل سلسلة من المصابيح الكهربية بحيث يكون لكل مصباح ) ( 
دائرة كهربية خاصة به . 

(6) نوع من الفضلات يتكون من استهلاك البروتينات . ) ( 
مرض يحدث بسبب اضطراب في جهاز الغدد الصماء نتيجة عجز بعض الأشخاص ( ( 

6 عن افراز الانسولين 

مواد تنجذب الي المغناطيس . 

الجهاز المسئول عن تكوين البول وطرده خارج الجسم . 

جهاز يستخدم مجموعة شفرات تدور بتأثير قوة الرياح . 

العضو المسئول عن استخلاص الماء والاملاح الزائدة في صورة عرق . 

مسار مغلق لحركة التيار الكهربي . 

هرمون ينظم مستوي السكر في الدم 

مواد تتدفق من خلالها الطاقة الكهربية بسهولة 

عملية طرد الفضلات من الجسم عير أحد أغشيته . 

مواد لا تسمح بسريان الالكترونات خلالها بسهولة . 

طريقة لتوصيل عدة مصابيح في دائرة كهربية خلال مسار واحد . 

عملية توليد الكهرباء باستخدام مجال مغناطيسي . 

مواد تسمح بسريان الالكترونات خلالها بسهولة . 

جهاز يعمل بالبطارية يحفز عضلة القلب علي النبض . 

أداة يتدفق خلالها التيار الكهربي داخل الدائرة الكهربية . 

جهاز يتصل بالجسم» يساعد مرضى السكر على التحكم في مستوى السكر في الدم 

حركة الشحنات الكهربية عير موصل كهربي في مسار مغلق . 

وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل علي ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة . 

جهاز يحول الطاقة الميكانيكية الي طاقة حركية عن طريق دوران التوربينات . 

فتحة عضلية في نهاية المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام . 

حيز حول المغناطيس تظهر فيه أثار القوة المغناطيسية . 

مسار مغلق تتدفق خلاله الكهرياء . 

مواد لا تتدفق من خلالها الطاقة الكهربية بسهولة 

أحد مكونات الدائرة الكهربائية التي تحد من سريان التيار الكهربي . 

طريقة لتوصيل عدة مصابيح في دائرة هرو كلل عة ضار اك.. 

العضو المسؤول عن إفراز هرمون الإنسولين 

أجهزة تستخدم لمراقبة مستويات السكر في الدم . 

عضو يقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات في صورة بول . 

(۳) عملية تحويل الغذاء المعقد الي مواد بسيطة 


يمكنكم الحصول e E‏ اخيرات ونا خلال سد رول 
الع4ه6 08 أو من خلال صفحة "المتميز - |/ 
4ن اغا رى نادي المدلوى نة ال 
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الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 
القوة التي تجذب الاجسام التي لها كتلة باتجاه مركز الأرض 
مواد لا تتكدب الي لفان . 
أداة تستخدم لفتح وغلق الدائرة الكهربية 
جهاز يستخدم للاستدلال علي التيارات الكهربية الصغيرة . 
شكل من اشكل الطاقة تنتج من تدفق الشحنات الكهربية في موصل . 


-15-1211) أجب عن الاسئلة الائية ١‏ 


يحدث تفكك الطعام بشكل كبير داخل المعدة - أذكر السبب ؟ 


ابيا س سا س س 


OOD 


لا يعتبر البراز من المواد الاخراجية بالرغم من أنه من الفضلات - أذكر السبب ؟ 


111111111111111 111111111111111 0ك 
1ة12آ#1#خ#أ1#خخ نييالملل 
ا ا اا اا ااا 0 


اذكر السبب - تعد الدائرة الكهربائية نظامًا ؟ 
ماذا يحدث اذا - احترق او تلف احد المصابيح في الدائرة الكهربائية الموصلة علي التوالي ؟ 
ماذا يحدث اذا - احترق او تلف احد المصابيح في الدائرة الكهربائية الموصلة علي التوازي ؟ 


وقعففم ممم موه هاا وو و ا ا يلوو وو مووود دوه 


يجب تغليف معظم الاسلاك الكهربية بالمطاط أو البلاستيك - اذكر السبب ؟ 


ا ا اا ا ا 00 


Bsuacunananceseacaennncunnenecennenanonanananaensaacceeneunennasaneananananananananaanacoceenancanonacnanaceneecanenaaaenacococnss 
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يمكنكم الحصول على المذكرات والاختبارات من خلال مسح رمز 
ال ءههC‏ 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ محمود سعيد ". 
4ن اغا رى نادي المدلوى نة ال 


الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


5 
5 


E‏ لاحظ الاشكال التالية ثم د 


0 أدرس الشكل المقايل ثم أجب : 


الشكل المقابل يمثل الجهاز 56 
4 سيط 0 ف سيت 
2- ا يي د 


3- لال ل ل ل ا ل ل ا ل ا | ) اكه 


0 أدرس الشكل المقابل ثم أجب : 


1 e Ween, الشكل المقابل يمثل‎ 
ا عا 2 1 بن‎ -1 
e e 2 
o rg 3 
o rae =4 


(س) أدرس الشكل المقايل ثم أجب : 
1 - يتم توصيل التيار الكهربي في الدائرة المقابلة في 
( مسار واحد - عدة مسارات ) 
2 - يمكن استخدام هذا النظام في المنازل ( صح - خطأ ) 
3- لا يحتاج هذا النظام لمصدر طاقة لكى تتدفة 
الشحنات الكهربية . ( صح - خطأ ) 1 


0 أى المصابيح تضىء عند: 


أ- اغلاق " تشغيل " المفتاح " ع " E A‏ 

ب - اغلاق " تشغيل " المفتاح " ه " ga TK‏ ۳ 

ج - اغلاق " تشغيل " المفاتيح " ع و ه " اموس" لالد سد 

د - فتح " فصل " المفاتيح " ع و ه " ns‏ 7 | 3 ع 4 


بسم الله الرحمن الرحيم " إن الذِينَ منوا وعَملُوا الصالفات إِنا لا نضيع جر من أَحَسَنَ عملا " صدق الله العظي 


يمكنكم الحصول كك ت و ا و وک عل خلال ضع رول 
الع4ه6 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ 
4ن اغا حرق نادي المدلوى نة ال 


العهلوم الاجابات 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


علي مقررات شهرنوفمبر © 


...... قوة الجاذبية بزيادة المسافة بين الاجسام والأرض 

0 0 تزداد © تقل @ أ > ب معًا 
يختزن الكبد والعضلات ........... في صورة جليكوجين . 
0© سكر الجلوكوز © يدم © الاملاح 
تزداد قوة الجاذبية الأرضية بزيادة eT‏ 

ص 0 المسافة بين الاجسام © الكتلة © أء ب معًا 
تتكون اليوريا نتيجة لهضم وتكسير ...ءءء دال خلايا الجسم . 

© النشويات @ الكربوهيدرات © البروتينات 
............ القوة التي تجذب الأجسام التي لها كتلة لأسفل تجاه مركز الأرض . 

O 0‏ الجاذبية الأرضية © المغناطيسية © الدائرة الكهربية 
فتحة عضلية في نهاية المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام u‏ 

O 0‏ الشرج © المعدة © القناة البولية 
كل مما ياي يعد من العوامل التي تتوقف عليها قوة الجاذبية ماعدا a‏ 

0 ل > © سد 59 
تصب الانزيمات من البنكرياس والحويصلة الصفراوية في ا 

0 0© الأمعاء الدقيقة © الكبد © المعدة 
تت Tr rO‏ اثار القوة المغناطيسية . 

0 0© الجانبية © المجال المغناطيسم (2) الكتلة 
يطلق عاي النشا الحيواني أسم کے “لمم ا ا 

البروتين © الجليكوجين @ الأملاح 

تنجذب المواد المصنوعة من الحديد الي 5 

22 المفتاح الكهربي © الدينامو @ المغناطيس 
تعتبر الكليتان من أعضاء الجهاز 551 

0 0 التنفسي © الهضمي @ البولي 
كل مما يلي من المواد التي تنجذب الي المغناطيس ماعدا i EES‏ 

2 0 مشابك نورق الكعدنية © المسامير الحديدية © الملاعق النحاسية. 


يمكنكم الحصول على المذكرات روالاختباتت هل خلال ضع رول 
ال عه 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ 
تنك اغا ادى نادي المدلوى نة ال 


الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


............. جهاز يعمل بالبطارية » يتم إدخاله في الصدر ويحفز عضلة القلب علي النبض . 

2 0 بات القلب الصناعي 3 مضخة الانسولين @ ترموستات التلاجة 
التعرض لصدمة كهربية قد يسبب . 

0 0© ارتفاع ضغط الدم © الوفاة @ زيادة الوزن 


يزداد التيار الكهربى المتولد من حركة المغناطيس داخل الملف عن طريق SE‏ 
2 زيادة سرعة حركة المغناطيس ا زيادة حلقات الملف 


جه مووي 


© 
6 الرياح 8 انين" 6 الكهرباء 
من المواد الموصلة للكهرباء التي تسمح بتدفق الكهرباء خلالها ES‏ 

© البلاستيك © النحاس @ 
يتم عزل اسلاك الكهرباء بطبقة من e‏ 

0 المطاط © النحاس © الألومنيوم 


الخشب 
.- 


0 

0 

0 

0 

Eo 2‏ © السلك © البطارية 

في حالة احتراق مصباح في دائرة موصلة عاي التوازي » فإن باقي المصابيح ا 

e O O 
et. رهم مفت لإضاة عل لجار عد مثا عل افاج‎ 
@ 
4 
® 
00 
4 


0 اليدوي © الاي © الإنجليزي 
اذا تم وضع مادة ......... في دائرة كهربائية بها بطارية ومصباح لن يضيء المصباح . 
موضلة © عازلة ® :أ ب مقا 
كل مما يلي يعد من المواد الموصلة للكهرباء ماعدا حا | 
0 النحاس © الألومنيوم © البلاستيك 
...................... هي مواد تتدفق خلالها الطاقة الكهربية بسهولة . 
(1) المواد الموصلة للكهرباء © المواد العازلة للكهرباء © البلاستيك 
عند فصل المفتاح الكهربي تصبح الدائرة الكهربية Dire‏ لس 
TKO‏ © مغلقة 2) مضاءة 
السوائل الهاضمة في المعدة هي - 
0 الاحماض © الانزيمات @ أ.بمعًا 
من المواد التى لا تمر عبر النفرونات اثناء عملية الترشيح سر e.‏ 
الماء © اليوريا © البروتينات 


يمكنكم الحصول Ef e E‏ خلال مسد رول 
الع4ه6 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ 
4ن اغا رى نادي المدلوى نة ا 


الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


© © © © © © © © © © © © © © © 


كل الأجهزة التالية تشارك في عملية الإخراج عدا الجهاز مو ا 

0 البو © التنفسي 3) الهضمي 
المثانة تعد احدي مكونات الجهاز nae‏ 

O‏ الدوري © التنفسي @ البولي 
الجهاز المستول عن عملية هضم الطعام هو الجهاز ت 

كل مما ياي يعد من المواد العازلة للكهرياء ماعدا eR‏ 

© العملات المعدنية © الخشب (2) المطاط 
عند تشغيل المفتاح الكهربي تصبح الدائرة الكهربية کو 

© مفتوحة © مغلقة @ أب معا 
مفتاح الثرموسيذات الداخل التحكم في ضبط درجة حرارة الثلاجة يعد مثالا علي مقتاح ا 
0 اليدوي © الى © الإنجليزي 
المواد ................. هي مواد لا تسمح بسريان الالكترونات خلالها بسهولة. 

0 المؤصلة © العازلة فاع 


© 
أداة تستخدم لفتح وغلق الدائرة الكهربية . 
© السلك © البطارية (2) المفتاح 


.............أحد مكونات الدائرة الكهربائية التي تحد من سريان التيار الكهربي . 

0© الدائرة الكهربية © التيار الكهربي © المقاومة الكهربية 
لكي ينتقل التيار الكهربي في مسار يجب أن يكون المسار E‏ 

© مفتوح © مغلق © أءب معا 

يمكن للكهرباء ان تنتقل من محطات الطاقة الكهربية الي أماكن الاستهلاك عبر ا 
SETS‏ © خطوط الهاتف © خطوط الطاقة 
اذا تم لف سلك حول قالب معدني يصبح المجال المغناطيسي الناتج عن التيار esos‏ 

0© كماهو © أضعف © أقوي 

عند تحريك مغناطيس بسرعة كبيرة داخل ملف كهربي متصل بجلفانومتر ا 


© يتحرك مؤشر الجلفانومتر © يتولد تيار كهربي 
جهاز يستخدم قي تحويل الطاقة الميكانيكية " الحركية " الي طاقة كهربية . 


© 
0 المراوح © المولدات © التوربينات 
© 


5 هو جهاز يستخدم للاستدلال علي التيارات الكهربية الصغيرة‎ a 
الانيمومتر © الترمومتر الجلفانومتر‎ )1( 


يمكنكم الحصول f e E‏ خلال مسد رول 
الع4ه6 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ 
4ن اغا حرق اهب المدلوى نة ال 


الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


.... هى مواد تنجذب الى المغناطيس 
0 المواد الخشبية © المواد البلاستيكية © المواد المغناطيسية 
......... عملية توليد تيار كهربائي باستخدام مجال مغناطيسي . 
0 الحث الكهرومغناطيسي 1 © الحث العددي ۰ © الحث الصوتي 
تسقط الاجسام من أعلي الي اسفل بسبب قوة ARES‏ 
sj @‏ ® 3# 8 ف 
كل مما ياي من مكونات منظم ضربات القلب الصناعي ماعدا ا 
0 بطارية © سلك © الأوردة 
الجاذبية قوة ...م ولكن يمكن ملاحظة تأثيرها . 
0 © مرئية (99) غير مرئية @ أ بمعًا 
تقوم .......... بتنقية وترشيح الدم من الفضلات في صورة بول . 
القلب المعدة © الكلية 
يصنع المغناطيس من مادة جك يه 
O 0‏ الخشب © البلاستيك © الحديد 
يتم امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم في AK‏ 
© الأمعاء الدقيقة © المستقيم © فتحة الشرج 
يمكن التحكم في الدوائر الكهربائية وفتحها وغلقها عبر 0000000 
09 ذا البظارية © الاسلاك (©) المفتاحا 
0 في عملية ............ يتم طرد البول خارج الجسم 
يمكن ان تنتقل الالكترونات عبر سلك مصنوع من مادة تسيا 
© البلاستيك @ المطاط © النحاس 
كل مما يلي يعد من المواد الاخراجية التي تنتجها خلايا الجسم عدا 220112 
0 البول العرق (3) البراز 
في حالة احتراق مصباح في دائرة موصلة علي التوالي » فإن باقي المصابيح e‏ 
® 0 تضيء © التطفيم © أب معًا 
من أعضاء الإخراج في جسم الانسان 53 
0 الجلد © البنكرياس © القلب 
@ ين 
يرجى مراعاة حقوق صاحب المحتوى عند النشر. 


الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


0 0 الموصلة ع العازلة © أب معًا 


® يتم تخزين البراز داخل اقل روج کن الجسم : 
© المستقيم 69 انقونوع © الأمعاء الدقيقة 
لتجنب التعرض لصدمة كهربية يجب تغليف الاسلاك الكهربية ب الب 5 

2 © النحاس © الألومنيوم (2) المطاط 
تتعدد أنواع المفاتيح الكهربية ومنها د 

0 © المفتاح اليدوي © المفتاح الاي @ أب معا 
كل مما يلي من مكونات الدائرة الكهربية ماعدا ا 

22 9) البطاوية © السلك (8) وسار 
المولد الكهربي يحول الطاقة ........ الى طاقة كهربية 

O @‏ الهو © المغناطيسية © الميكانيكية 
جهاز يستخدم لتدوير شفرات بقوة الرياح لتوليد الطاقة الميكانيكية . 

69 0© المراوح الكهريائية © المولدات © التوربينات 
كل مما يلي من المواد التي لا تنجذب الي المغناطيس ماعدا 00 

0 © اللاعق الخشبية © المكعبات البلاستيكية © مشابك الورق المعدنية 
تنتقل الطاقة الكهربية الي الأجهزة التي تعمل بالكهرباء عبر EE‏ 

® 0 المصابيح © البلاستيك (2) الاسلاك 
............... مسار مغلق لحركة التيار الكهربي . 

OO 0‏ © الدائرة الكهربية © الالكترونات 
تعد الدائرة الكهربائية نظام 27 .. لفقل انطاقة . 

60 © مفتوح © مغلق @ اء ب معا 
............ قوة تنشأ بين المغناطيس ومواد معينة بالقرب منه . 

O‏ © بد © ا 207 موسو 
............... هى مواد لا تتدفق خلالها الطاقة الكهربية بسهولة . 

7 بود سيد © اس دود 840 من 
تعمل الرئة علي اخراج ده هق اكب : 

0 الفضلات الصلية © الفضلات السائلة © الفضلات الغازية 


يمكنكم الحصول كا ر خلال مسد رول 
الع4ه6 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ 
تنك اغا ارق نادي المدلوى نة ال 


تتا م 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


السوال الثاني ضع علامة صح أوخطا امام العبارات التالية 


5 © © © 5 © © © © © © 5 © 05 © © © © © © © © 


يسحب المغناطيس مشابك الورق المعدنية بقوة التنافر . 

ملامسة سلك غير معزول يمر به تيار كهربي لا يمثل خطرًا علي سلامتنا . 
يصنع المغناطيس من مادة الحديد . 

لا يمكننا تشغيل مجموعة من الأجهزة كهربائية في نفس الوقت داخل المنزل . 
في نظام التوصيل علي التوالي اذا احترق مصباح تظل باقي المصابيح تعمل . 
تعتير البطارية أحد امثلة الاحمال الكهربية . 

كل المعادن تنجذب الي المغناطيس . 

في حالة التوصيل علي التوازي يتم توصيل جميع المكونات في عدة مسارات . 
يمكن استخدام المغناطيسات في المحركات وأجهزة الكمبيوتر . 

في حالة التوصيل علي التوالي يتم توصيل جميع المكونات في عدة مسارات . 


تعتبر الجاذبية قوة جذب أو تنافر . 


عند زيادة التيار الكهربي قد تتسبب المقاومة الكهربية في المزيد من الاضرار بمكونات الدائرة . 


يعمل اللعاب الموجود في الفم علي تليين الطعام . 
المقاومة المغناطيسية هو مكون في الدائرة يحد من سريان التيار الكهربي . 
تتكون اليوريا نتيجة تفكك الكربوهيدرات داخل خلايا الجسم . 
عند تشغيل المفتاح الكهربي تصبح الدائرة مفتوحة . 
يمر الطعام الي المعدة خلال المريء . 
يعتبر جسم الانسان غير موصل للكهرباء لأنه يحتوي علي نسبه كبيرة من الماء . 
لا يعد غاز ثاني أكسيد الكربون من المواد الاخراجية . 
يعتبر المفتاح الكهربي هو مصدر الطاقة الكهربية في الدائرة الكهربية . 
يتم تخزين الجلوكوز فى شكل جليكوجين داخل الكبد فقط 
تصنع الاسلاك في الدوائر الكهربية من مواد عازلة للكهرباء . 
د و دن ا و 


يمكنكم الحصول 
aR Code Ji‏ أو من خلال 
® يرجى مراعاة حقوق صاحب المحتوى عند النشر. 
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الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


يمكن لخلايا الدم والبروتينات أن تمر من خلال النفرونات الي المثانة . 
يطلق علي الشحنات الكهربية الصغيرة التي تتحرك داخل السلك اسم البروتينات . 
الأصابة بمرض السكر تعني عدم قدرة الجسم على إفراز الانسولين بكمية كافية . 
يمكن استخدام المغناطيس في توليد الكهرباء . 

معظم انتاج الكهرباء في العالم يتم من محطات الطاقة الشمسية . 
الكبد هو العضو المسؤول عن إفراز هرمون الانسولين. 

قد يتسبب لمس سلك غير معزول في حدوث صدمة كهربية . 

يعمل الجهاز البولى على تخليص الدم من الفضلات الذائبة . 

يستخدم المولد المغناطيس والاسلاك الموصلة لإنتاج الكهرباء . 

تتم عملية الهضم دون الحاجة لوجود انزيمات . 

ليس من الضروري توفر مصدر للطاقة ليحدث تدفق للتيار الكهربي . 
الكلية هي العضو الرئيسي في الجهاز البولي . 

التيار الكهربي هو حركة للشحنات الكهربية في مسار مفتوح . 

تبدأ عملية امتصاص العناصر الغذائية في المعدة . 

لا توجد علاقة بين الكهرياء والمغناطيسية . 

عدم تخلص الجسم من الفضلات يصيب الجسم بالامراض . 

المسار المغلق للدائرة يبدأ و ينتهي في نفس المكان دون فواصل في المسار . 
يشارك الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي في عملية الأخراج . 

يعد النحاس والالومنيوم من المواد العازلة للكهرياء . 

يشترط ان يلامس المغناطيس الاجسام لكي يؤثر عليها . 

المواد العازلة للكهرباء تسمح بتدفق الكهرباء من خلالها بسهولة . 

يعد الآلومنيوم من المواد التي لا تنجذب الي المغناطيس . 

تعتبر الدائرة الكهربائية نظامًا مفتوحًا لنقل الطاقة الكهربية . 


النحاس يعد من المواد العازلة للكهرياء . 
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يمكنكم الحصول كا المذكرات و ر هل خلال مس رول 
ال ء 4ه 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ محمو 
تنك اغا رى نادي لای نة ال 


الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


توجد طريقة واحدة لتوصيل المصابيح في الدائرة الكهربائية . 

يعتبر المطاط من المواد الموصلة للكهرباء . 

نستطيع رؤية المجال المغناطيسي ولا يمكننا رؤية تأثيره . 

يمكن للكبد والعضلات تخزين سكر الجلوكوز في صورة جليكوجين 
تحمينا المواد العازلة من مخاطر الكهرباء . 

يخزن الطعام غير المهضوم في الأمعاء الدقيقة لحين التخلص منه . 
يمكننا اعتبار مدن وبلدان كاملة جزءًا من دائرة كهربائية واحدة . 

يبدأ التفكك الكيميائى للطعام فى المعدة. 

تنتقل الكهرباء الي ماكن الاستهلاك عبر موصلات تسمي خطوط الطاقة 
يشمل جهاز الاخراج كل من المعدة والبنكرياس والأمعاء . 

عند تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاسي يتولد تيار كهربائي . 
البنسيلين هو هرمون ينظم مستوي السكر في الدم . 

عضلة القلب تنبض باستمرار طوال فترة حياتنا . 

يمكن الاستفادة من حركة الرياح في توليد الكهرباء . 

يمكن استخدام الطاقة المولدة من المولدات في تشغيل الأجهزة المنزلية. 
التعرض لصدمة كهربية قد يؤدي الي الوفاة . 

ليس من الضروي تغليف الاسلاك الكهربائية بالبلاستيك والمطاط . 
الملابس تعد من المواد الموصلة للكهرباء . 

تختلف المواد من حيث قدرتها علي توصيل الكهرباء . 

اذا تم وضع قطعة خشبية في دائرة كهربية » لن تسري الكهرباء . 
وجود المواد العازلة ضمن مكونات الدائرة الكهربية يجعلها مغلقة . 
تلف احد المصابيح في حالة التوصيل علي التوالي يجعل الدائرة مفتوحة . 
في المنازل يفضل استخدام نظام التوصيل عاي التوالي . 

() في حالة إطفاء احد الأجهزة في نظام التوصيل علي التوالي تتأثر جميع الأجهزة . 
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يمكنكم الحصول كك و و و عل خلال ضع رول 
ال ء هه 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ 
تنك اغا ادى نادي المدلوى نة ال 


الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


يحتوي القلب علي منظم ضربات طبيعي ينتج تيارًا كهربيًا يحفز عضلة القلب . 
عند مرور تيار كهربي في سلك نحاسي معزول يتولد حول السلك مجال مغناطيسي. 
ترتبط المغناطيسية والكهرباء ببعضهما في صور متنوعة . 

تعد الدائرة الكهربائية نظاماً . 

تسحب الأرض الاجسام التي لها كتلة بفعل المغناطيسية . 

في نظام التوصيل علي التوازي اذا احترق مصباح لن تعمل باقي المصابيح . 
الجاذبية قوة غير مرئية » ولكن يمكن ملاحظة تأثيرها 

تزداد قوة المغناطيس بزيادة حجمه . 

يحتوي اللعاب علي انزيمات تساعد في عملية الهضم . 

ينتقل الطعام غير المهضوم من الأمعاء الغليظة الي المعدة . 

تخرج الفضلات من الجلد في صورة عرق . 

يتم تخزين البول داخل المستقيم لحين إخراجه من الجسم 

من أسباب مرض السكر . حدوث اضطراب في جهاز الغدد الصماء . 

يمكن للتوربينات الدوران بفعل قوة الرياح أو الماء الساقط . 

الدائرة الكهربية هي مسار مفتوح للشحنات الكهربية . 


توصيل مشبك معدني بدائرة كهربية يسبب اضاءة المصباح بسهولة . 


221 اكمل العبارات التالية بالاجابة المناسبة مما بين القوسين 


( العازلة - مسار واحد - الاسلاك - غير مرئية - يتنافر - عدة مسارات - مقاومة كهربية - مرئية ) 


XS > > SX <* SK KS‏ 6ع« > > *« يه 
© © © ® © © © © © © ® © © ® © © 


(1) تنتقل الطاقة الكهربية الي الأجهزة الكهربائية عبر ..... الاسلاك ..... الكهربية . 

(6) في حالة التوصيل علي التوالي يسري التيار الكهربي في ......... مسار واحد 5020 

(۳) الجاذبية قوة ..... غير مرئية .... ولكن يمكن ملاحظة تأثيرها . 

(8) للحد من اضرار زيادة التيار الكهربي يتم وضع ...... مقاومة كهربية ..... في بعض الأجهزة الكهربية . 
(0) قد يتجاذب أو .... يتنافر ..... المغناطيس مع مواد معينة دون تلامس مباشر . 

(3) المواد ...... العازلة..... تقاوم تدفق الكهرباء . 


يمكنكم الحصول كك العؤكدا و و بانس عل خلال ضع رول 
الع4ه6 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ 
4ن اغا رى نادي المدلوى نة ال 


الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


يعمل جهاز ....... الإخراج ....... علي تخزين الفضلات والتخلص منها 

....مرض السكر ..... هو اضطراب في جهاز الغدد الصماء نتيجة عجز بعض الأشخاص عن افراز الانسولين 
(0) يتخلص الجلد من الماء والاملاح الزائدة في صورة ....... عرق i‏ 
(59) يتجمع الطعام غير المهضوم في الأمعاء ...... الغليظة 5 


( مسار واحد - الموصلة - الميكانيكية - صدمة كهربية - المسافة - الكتلة - صدمة كهربية - العازلة - الجلفانومتر ) 


...... الجلفانومتر ......... جهاز يستخدم للاستدلال علي مرور التيارات الكهربية الصغيرة . 
(6) المواد ....... الموصلة ...... للكهرباء تسمح بسريان الكهرباء من خلالها بسهولة . 
(۳) قد يتسبب لمس سلك غير معزول يسري به تيار كهربي في حدوث ...... صدمة كهربية و 
(©) تقل قوة الجاذبية بزيادة ...... المسافة 2 
(0) المولد الكهربائي يحول الطاقة ...... الميكانيكية ..... الي طاقة كهربية . 
(3) عند توصيل المصابيح الكهربية علي التوازي يتم توصيل الكهرباء في ..... عدة مسارات ا 


0 


( تيار كهربي - الكبد - مجال مغناطيسي - البنكرياس - التوازي - الكهرباء - التوالي - المولد الكهربي - التوربين ) 


(1) حركة مؤشر الجلفانومتر تعد دليلًا علي وجود ........ تيار كهربم 5 

©) .....البنكرياس.... هو العضو المسؤول عن إفراز هرمون الإنسولين . 

(۳) في نظام التوصيل علي ....... التوازي ....... اذا توقف جهاز في الدائرة تستمر الأجهزة الأخرى في العمل . 
)@( ....... الكهرباء ..... شكل من أشكال الطاقة تنتج من تدفق الشحنات الكهربية في موصل كهربي 
(0) تعتمد فكرة عمل ...... المولد الكهربي ...... علي ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي . 

(3) عندما يتدفق تيار كهربي عبر سلك » ينتج عن ذلك ....... مجال مغناطيسي ..... حول السلك . 


( الكتلة - المفتاح - المسافة - اللعاب - المثانة - المستقيم - الموصلة - العازلة ) 


(1) تسمح المواد ....... الموصلة .......... بسريان الالكترونات خلالها بسهولة . 
يمكن التحكم في تدفق الكهرباء عبر الدوائر الكهربائية عن طريق ل ..... الور 
يخزن البول في ..... المثانة ...... لحين طرده خارج الجسم عن طريق القناة البولية . 

(85) يطلق علي الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة الذي يخزن الفضلات ....... المستقيم يسبلا 

(0) يعمل سائل ..... اللعاب .......علي تليين الطعام داخل الفم . 

(7) تزداد قوة الجاذبية بزيادة .... الكتلة a‏ 


يمكنكم الحصول كك العاكوات و fF‏ عل aer‏ 
ال Code‏ 08 أو من خلال "المتميز - أ/ 
4د مراعاة حدوق لاحب انحوی نة الى" 
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يمكنكم الحصول 
ال Code‏ 08 أو من خلال 
© يرجى مراعاة حقوق صاحب آي ال عند لبي 


طريقة يتم فيها توصيل سلسلة من المصابيح الكهربية بحيث يكون لكل مصباح 
دائرة كهربية خاصة به . 
نوع من الفضلات يتكون من استهلاك البروتينات . 


مرض يحدث بسبب اضطراب في جهاز الغدد الصماء نتيجة عجز بعض الأشخاص 


عن افراز الانسولين 

مواد تنجذب الي المغناطيس . 

الجهاز المسئول عن تكوين البول وطرده خارج الجسم . 

جهاز يستخدم مجموعة شفرات تدور بتأثير قوة الرياح . 
العضو المسئول عن استخلاص الماء والاملاح الزائدة في صورة عرق . 
مسار مغلق لحركة التيار الكهربي . 

هرمون ينظم مستوي السكر في الدم 

مواد تتدفق من خلالها الطاقة الكهربية بسهولة 

عملية طرد الفضلات من الجسم عير أحد أغشيته . 

مواد لا تسمح بسريان الالكترونات خلالها بسهولة . 

طريقة لتوصيل عدة مصابيح في دائرة كهربية خلال مسار واحد . 
عملية توليد الكهرباء باستخدام مجال مغناطيسي . 

مواد تسمح بسريان الالكترونات خلالها بسهولة . 

جهاز يعمل بالبطارية يحفز عضلة القلب علي النبض . 


أداة يتدفق خلالها التيار الكهربي داخل الدائرة الكهربية . 

جهاز يتصل بالجسم: يساعد مرضى السكر على التحكم قي مستوى السكر في الدم 
حركة الشحنات الكهربية عبر موصل كهربي في مسار مغلق . 

وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل علي ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة . 
جهاز يحول الطاقة الميكانيكية الي طاقة حركية عن طريق دوران التوربينات . 
فتحة عضلية في نهاية المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام . 

حيز حول المغناطيس تظهر فيه أثار القوة المغناطيسية . 

مسار مغلق تتدفق خلاله الكهرباء . 

مواد لا تتدفق من خلالها الطاقة الكهربية بسهولة 

أحد مكونات الدائرة الكهربائية التي تحد من سريان التيار الكهربي . 

طريقة لتوصيل عدة مصابيح في دائرة كهربية خلال عدة مسارات . 

العضو المسؤول عن إفراز هرمون الإنسولين 

أجهزة تستخدم لمراقبة مستويات السكر في الدم . 

عضو يقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات في صورة بول . 


على ping‏ والاختبارات ا خلال اعدو رمز 
"المتميز - أ/ 


اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية 


التوصيل عاي التوازي 
اليوريا 
مرض السكر 
مواد مغناطيسية 
الجهاز البولي 
التوربين 
الجلد 
الدائرة الكهربية 
الانسولين 
المواد الموصلة للكهرباء 
عمدية الإشواج 
مواد عازلة 
التوصيل عاي التوالي 
الحث الكهرومغناطيسي 
مواد موصلة 
منظم ضربات قلب 
صناعى 
السلك المعدني 
مضخة الانسولين 
التيار الكهربي 
النفرونات 
المولد 
فتحة الشرج 
المجال المغناطيسى 
الدائرة الكهربية 
المواد العازلة للكهرباء 
المقاومة الكهربية 
التوصيل علي التوازي 
البنكرياس 
أجهزة قياس السكر 


الوت 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


عملية تحويل الغذاء المعقد الي مواد بسيطة عملية الهضم 
القوة التي تجذب الاجسام التي لها كتلة باتجاه مركز الأرض الجاذبية الأرضية 
مواد لا تنجذب الى المغناطيس . مواد غبر مغناطيسية 
أداة تستخدم لفتح وغلق الدائرة الكهربية المفتاح الكهربي 
جهاز يستخدم للاستدلال علي التيارات الكهربية الصغيرة . الجلفانومتر 
شكل من اشكل الطاقة تنتج من تدفق الشحنات الكهربية في موصل . الكهرباء 


-00--115] أجب عن الاسئلة الآئية 


يحدث تفكك الطعام بشكل كبير داخل المعدة - أذكر السبب ؟ 
07 التموجية المستمرة للمعدة › وافراز المعدة للسوائل الهاضمة " الاحماض » الانزيمات " . 
لا يعتبر البراز من المواد الاخراجية بالرغم من أنه من الفضلات - أذكر السبب ؟ 
لأن البراز طعام غير مهضوم ولا تنتجه خلايا الجسم . 
اذكر السبب - تظل خلايا الدم والبروتينات » داخل الجسم ولا تمر عبر النفرونات ؟ 
لأنها كبيرة الحجم . 
اذكر السبب - إصابة بعض الأشخاص بمرض السكر ؟ 
بسبب حدوث قصور في أداء البنكرياس لوظيفته 
ماذا يحدث للجسم عندما لا يستطيع البنكرياس أداء وظيفته بشكل صحيح ؟ 
تحدث الإصابة بمرض السكر . 
اذكر السبب - تعد الدائرة الكهربائية نظامًا ؟ 
لأن الدائرة الكهربائية تعمل كوحدة واحدة أو نظام يتكون من عناصر متصلة مع بعضها لأداء وظيفة محددة . 
ماذا يحدث اذا - احترق او تلف احد المصابيح في الدائرة الكهربائية الموصلة علي التوالي ؟ 


سوف تصبح الدائرة الكهربائية مفتوحة ولن تعمل باقي المصابيح . 
ماذا يحدث اذا - احترق او تلف احد المصابيح في الدائرة الكهربائية الموصلة علي التوازي ؟ 
تظل باقي المصابيح قادرة علي العمل . 
ماذا يحدث - عند تدفق التيار الكهربي خلال سلك معدني ؟ 
ينتج مجالًا مغناطيسيًا حول السلك . 
اذكر السبب - قد يتسبب لمس سلك غير معزول يسري به تيار إلى صدمة كهربية وقد يسبب الوفاة 
لأن جسم الانسان موصل جيد للكهرباء لأنه يحتوي علي نسبة كبيرة من الماء » والماء موصل جيد للكهرباء . 
يجب تغليف معظم الاسلاك الكهربية بالمطاط أو البلاستيك - اذكر السبب ؟ 
للحماية من الصدمات الكهريائية : لأن المطاط و البلاستيك من المواد العازلة للكهرباء . 
وضح أهمية المقاومة الكهربية ؟ 
تعمل علي ابطاء سريان الإلكترونات عبر الدائرة للحد من الأضرار التي قد تلحق بمكونات الدائرة في حالة زيادة 
التيار الكهربي . 
وضح مميزات توصيل الدوائر الكهربية علي التوازي ؟ 
يمكن تشغيل العديد من الأجهزة الكهربية في نفس الوقت » وفي حالة توقف احدي الأجهزة عن العمل تظل باقي 
الأجهزة تعمل بشكل جيد . 


يمكنكم الحصول على المذكرات والاختبارات من خلال مسح رمز 
ال هه 08 أو من خلال صفحة "المتميز -1/ محمود سعيد ". 
® يرجى مراعاة حقوق صاحب المحتوى عند النشر. 
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اتتلوم 


الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول 


)®( اذكر امثلة لأجهزة تعمد في عملها علي ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي ؟ 

المحرك الكهربي - المولد الكهربي - المحول الكهربي . 
علل - تصنع الاسلاك الكهربية من النحاس والالومنيوم ؟ 

لأن النحاس والالومنيوم من المواد الموصلة للكهرباء التي تسمح بسريان التيار الكهربي خلالها بسهولة 
® ماذا يحدث عند تحريك مغناطيس داخل ملف معدني موصل بجلفانومتر ؟ 1 

يتحرك مؤشر الجلفانومتر نتيجة وجود تيار كهربي . 


ETE 


0 أدرس الشكل المقايل ثم أجب : 


الشكل المقابل يمثل الجهاز.....البولي 55 
...سات لكلا سين 
2 ...1 ا E,‏ 


ت ............القناة البولية TSC‏ اروم 2 


0 أدرتس الشكل للق بل فم اد 
الشكل المقابل يمثل.....دائرة كهربية عاج 


1 - ................قصياح ES‏ 20 
2 - ..............سلك معدني ES‏ 
3 -.............مققاح SEL‏ 
4 - ................بطارية 2 


(س) أدرس الشكل المقايل ثم أجب : 
1 - يتم توصيل التيار الكهربي في الدائرة المقابلة في 
( مسار واحد - عدة مسارات ) 1 
2 - يمكن استخدام هذا النظام في المنازل ( صح - خطأ ) 
3- لا يحتاج هذا النظام لمصدر طاقة لكي تتدفق 
الشحنات الكهربية . ( صح - خطأ) ٠‏ 


©( أى المصابيد تضىء عند: 
أ- اغلاق " تشغيل " المفتاح " ع " ............1 و3 و4 057 
ب - اغلاق " تشغيل " المفتاح " ه " Ka‏ 017 سو )او ۳ 
ج - اغلاق " تشغيل " المفاتيح " ع وه "....1 و2 و3 و4.... 
د - فتح " فصل " المفاتيح " ع و ه "..لن يضيء أي مصباح .. 3 ع 4 


ع حوس لس 


بسم الله الرحمن الرحي " إن الذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصالات إِنا لا نضيع أَجْرَ من أَخسَنَ علا " صدق الله العظم 


يمكنكم الحصول e f E E‏ 
ال ء4٥٥‏ 08 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ 
تنك اغا رى نادي انحوی نة ال 


بنك أسئلة مقرر شهر نوفمبر سادسة ابتدائى 


بنك أسئلة المبتكر الشامل في مادة " العلوم ' 
على مقررات شهر نوفمدب 
السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
1 - جهاز يستخدم لطرد الفضلات من الجسم.. 0001111111 
(التنفسى = الإخراجى = الهضمى ) 
2- عندما يتم تخزين الفضلات لفترة يحدث كل ما سبق ماعدا ..................... 
( المرض - ضعف ف الجسم - تكون بصحة جيدة ) 

3- يتم التخلص من العرق عن طريق................... 

(الجهاز البولى - الجلد - جهاز تنفسى ) 
4- يتم التخلص من غاز ثانى أكسيد الكربون عن طريق ..... 

(الجهاز البولى - الجلد - جهاز تنفسى ) 
5- يتم التخلص من البول عن طريق.. E‏ 

( الجلد -الجهاز البولى - جهاز تنفسى ) 
6- يشارك جميع ما يلى في عملية الإخراج صاعدا ....................... 


(الجلد - الجهاز البولى - الجهاز الهضمى ) 


(الحالبان - المثانة - الكليتان - جميع ما سبق) 
8- الجهاز المسئول عن تكوين وطرد البول .... 


(الجهاز الهضمى - التنفسى - البولى ) 
9- المسؤلة عن تنضيف وتنقية الدم............... 


(الحالبان - القناة البولية - الكلية ) 


Ms\ Doaa Fathy Abd Elaziz 0 1 100739104 . ت‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


سلسلة المُبتكر بنك أسئلة مقرر شهر نوفمبر سادسة ابتدائي 


0- تنقى الكلية الدم......................مرة في اليوم . 
( 400 - 300 - 500 ) 
1- الأنبوب الذى ينقل البول من الكلية للمثانة .................... 
(الكلية ‏ الحالب - المرئ) 
2 - يتم تخزين البول فيها لحين طردة.................... 
(المثانة ‏ الكلية - الأمعاء الغليظة ) 
1- يتكون الجهاز البولى من..................أعضاء . 
((|5 - 3-4 ) 
4- وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم....................... 
(الكلية - النفرونات - الهرمونات ) 
5- عملية طرد البول لخارج الجسم....................... 
(البول - التبول- الزفير ) 
6- يعتبر الجهاز البولى عضو من أعضاء الجهاز..........٠٠........‏ 
(التنفسى -الإخراجى - الهضمى ) 
7- تعمل الرئة على إخراج.................من الجسم . 
(فضلات غازية - فضلات صلبة - فضلات سائلة ) 
8- كل مما يلى من المواد الإخراجية ماعد ........... ”5 


(البول - العرق - البراز ) 


9- النفرونات هي ............. 0 
(وحدات مرئية - وحدات كبيرة - وحدات مجهرية ) 
0-الفضلات الى تتحول الى بول تكون في صورة a.‏ 


(يوريا- ماء زائد - جميع ماسبق) 


Ms\ Doaa Fathy Abd Elaziz 0 1 100739104 . ت‎ 


الممسوحة ضوئيا ب C a٣8٥۲‏ 


سلسلة المُبتكر بنك أسئلة مقرر شهر نوفمبر سادسة ابتدائي 


1-تتكون اليوريا من استهلاك.................... 


(الإنزيمات - البروتينات - الدهون ) 


iS ESAD تكون فيه الدائرة الكهربية في مسار واحد‎ -١ 
) (توصيل على التوالى - توصيل توازى‎ 
..................... مكونات الدائرة الكهربية‎ -7* 
) البطارية - المفتاح - الاسلاك - جميع ماسبق‎ ( 
ey ؛ - مركز التحكم ف الدائرة........‎ 


(المفتاح - البطارية - الاسلاك) 
(المفتاح- البطارية - الأسلاك الكهربية ) 
5- تصنع الاسلاك الكهربية..................... 
( النحاس - البلاستيك .- الالومنيوم ) 
۷- المادة العازلة لأسلاك مصنوعة من...................... 


(بلاستيك - حديد - مطاط ( 


۸- القوة التى تجذب الأجسام لأسفل........... ب 
(المغناطيسية - الجاذبية - لا توجد إجابة ) 
9 "-المادة المصنوعة منها المغناطيس...................... 
(حديد- الومنيوم- نحاس) 
"٠‏ المواد التي تنجذب للمغناطيس................ n‏ 
( حديد - نيكل - جميع ما يلى ) 
-١‏ من المواد التي لا تنجذب للمغناطيس..................... 


( حديد - بلاستيك - نيكل) 


ا 5 
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بنك أسئلة مقرر شهر نوفمبر سادسة ابتدائى 


(قطبان - ثلاثة اقطاب - قطب واحد) 


۳۳ هسار مقلق يمر قية تیان كول ی سه سه تدس 
(الدائرة الكهربية ‏ المجال المغناطيسى - البطارية ) 
؛ - تتوقف الجاذبية الإرضية على EE‏ 
(الكتله- المسافة - جميم ماسبق ( 
°- كلما زادت الجاذبية الارضية زادت ..... 


( الكتلة فقط ‏ المسافة فقط - جميع ما سبق ) 


5" تستخدم المغناطيسات في... 


(المحركات - أجهزة الكمبيوتر - جميع ما يلى) 
"- عندما تكون الأقطاب المغناطيسية متشابهة يحدتث................... 
(تنافر - تجاذب ) 
7" عندما تكون الأقطاب المغناطيسية مختلقو يحدث...................... 
( تنافر - تجاذب ) 
۹- تعمل الدائرة الكهربية كنظام... 
(مغلق - مفتوح) 
-4٠‏ يتحكم في إضاء او غلق المصباح الكهربي.................... 
(المفتاح - البطارية ) 
١‏ 4- عند احتراق احد المصابيح في دائرة متصلة على التوالى een‏ 
(تنطفئ باقي المصابيح - لا تتأثر ) 
؟ 4- عند لمس سلك غير معزول تحدس,..................... 


( صدمة كهربية - لا تتأثر ) 
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سلسلة المُبتكر بنك أسئلة مقرر شهر نوفمبر سادسة ابتدائي 


۳- يجب ان يكون يد المفك مصنوعة من مادة 


( حديد - بلاستيك - الومنيوم ) 


......................... ؛ - يمكن استخدام المغناطيس في توليك‎ ٤ 

(كهرباء - حرارة- كل ماسبق ) 
5 - يتكون...............من مغناطيس وأسلاك كهربية 

(المولد الكهربي - الموتور الكهربي- الجلفانومتر ) 
5- يستخدم المولد الكهربي لتحويل الطاقة الميكانيكية ل................. 0 
(كهربية - حرارية - لا توجد إجابة صحيحة ) 
7 2....2-5..حركة الشحنات الكهربية عبر موصل . 
(الدائرة الكهربية - التيار الكهربي- الموتور الكهربى ) 

۸ - يعتبر............................ من المفتاح الداخلي في الثرموستات . 


( المفتاح الالي - المفتاح اليدوي- كل الاجابات صحيحه ) 


4 مفتاح الإضاءة على الجدار يعتبر مفتاح ال 
(آلي - يدوى - كل ماسبق ) 
5٠‏ مواد يندفق من خلالها التيار الكهربي NÊ‏ 


(مواد موصلة - مواد عازلة- مواد شبة موصلة ) 
-١‏ من أمثلة مواد التي لا يتدفق خلالها تيار كهربي....... OTT‏ 
(حديد - نحاس - بلا ستيك) 
؟ 5- مواد لا يتدفق من خلالها تيار كهربي 0 
(مواد موصلة- شبة موصلة - مواد عازلة ) 
۳- من امثلة المواد التي يتدفق من خلالها تيار كهربي ......................... 
(نحاس- بلاستيك - مطاط ) 
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سلسلة المُبتكر بنك أسئلة مقرر شهر نوفمبر سادسة ابتدائي 


؛ 5- المواد .................. تقاوم تدفق الكهرباء 
(العازلة - الموصلة - الاثنين معا ) 


ه»-يحيط بكل مغناطيس .................... تظهر فيه اثار قوته المغناطيسية . 
( تيار كهربي - مجال مغناطيسي - مغناطيس اخر ) 
5- وجود...................... ضمن دائرة كهربية يجعلها مغلقة . 


( شوكة بلاستيك -معلقة معدنية - معلقة خشب ) 


۷- الشحنات الكهربية لا يمكن ان تمر في........ 0 
( الخشب - الحديد - النحاس ) 
( المقاومة الكهربية - البطارية - لا توجد إجابة ) 
4 التوصيل على التوازي يكون فت....::....:1...ا.:... 
( مسارات مختلفة -مسار واحد - مسارات متعددة ) 
٠‏ - يعتبر جسم الانسان موصل جيد للكهرباء لأنه يحتوى على ...... 


( انسجة - ماء - هواء ) 


السؤال الثانى ٠:‏ ضع علامة صح او علامة خطأ أمام العبارات الآتية ٠‏ - 


1- عملية الإخراج عملية يتخلص منها الجسم من الفضلات بداخلة 
2- تتكون اليوريا من استخلاص الدهون 

3- النفرونات وحدات مجهرية بداخل المثانة 

4- يتجمع البول في المثانة لحين إخراجه 

5- يتم اخراج العرق من المسام في الجلد 

6- يعتبر المثانة عضو من أعضاء الجهاز الهضمى 

7- يتم نقل البول من المثانة الى الكلية 

8- يفضل تخزين البول لفترة طويلة في المثانة 

9- لا يوجد أهمية للنفرونات الموجودة في الكليتان 

0- يعتبر البراز من المواد الإخراجية 


حا بے بے بے بے اال 21 بے بے 25-7 
صا سا سا صا سا ا سا سا س 


ہرود“ 
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سلسله المُبتكر بنك أسكلة مقرر شهر نوفمبر سادسة ابتدذائى 


1- يتم إخراج غاز ثانى أكسيد الكربون من الشهيق ) 
2- يعتبر الجهاز التنفسى من أعضاء الإخراج ( ) 
3- يتم التخلص من هواء الزفير عن طريق الرئة ) 
4 يخرج البول من القناة البولية ) 
5- يتم ترشيح وتنقية البول فى الكليتان 

6- يتم تنقية الدم 250مرة ف اليوم 

7- تخرج اليوريا في صورة بول 

8- تتكون اليوريا من استهلاك البروتينات 

9- البول هو السائل الذى يخرج من الجسم 

0 التبول هي عملية طرد البول من الجهاز الإخراجى 

1- لا تمر خلايا الدم عبر النفرونات لكبر حجمها 

2- من المواد الموصلة للكهرباء الحديد 

3- من المواد التي تنجذب للمغناطيس البلاستيك 

4- الحديد والنيكل ينجذبان للمغناطيس 

5- من أمثلة المواد العازلة البلاستيك 

6- المقاومة الكهربية تبطئ من تدفق التيار الكهربي 

7- تتكون الدائرة الكهربية من البطارية والمفتاح واسلاك توصيل 
8 الحمل الكهربي قد يكون مصباح او كومبيوتر 

9- من المواد غير مغناطيسية النيكل 

0- مصدر الكهرباء هي البطارية 

1- يتم التحكم ف الدائرة الكهربية عن طريق المفتاح 

2 يستخدم الجلفانومتر ف قياس التيارات الصغيرة 

3 عند وضع مغناطيس ساكن داخل الملف يتولد تيار كهربى 

4- تزداد كمية التيار عند زيادة سرعة حركة المغناطيس فى الملف 
5- عند نقص عدد لفات الملف تزاد كمية التيار الكهربى 

6- يتم صنع المفك من الحديد ولكن اليد من البلاستيك 

7 يمكن ان يتولد تيار كهربى من المجال المغناطيسى 

8- القوة المغناطيسية قوة مرئية 

9 الجاذبية هدى قوة سحب الأجسام لأعلى 

0- الدائرة الكهربية عبارة عن مسار مفتوح تتدفق فيه التيار الكهربى 


قوير 
ا ا 


ك2 n‏ ابي ا n‏ 11ل 227 22712 mm‏ 
يود | ةا ةا ا “صيينة سييييذة سيو ا ليذ 


ث2 اا د اا ال ا بے الم ا ا اال اام الم ال ا سے اام ال 
600ل 6 اج اال دا دا دا دا لحل ا صا صا سا سے س ن“ 


1- الكهرباء شكلا من أشكال الطاقة (١‏ ) 
2- عندما يكون المفتاح مفتوح تصبح الدائرة الكهربية مغلقة ( ( 
3- جميع المعادن تنجذب للمغناطيس ( ) 
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سلسلة المُبتكر بنك أسئلة مقرر شهر نوفمبر سادسة ابتدائي 


4- القوى المغناطيسية هي قوة جذب فقط 

5- عند تقارب قطبان غير متشابهان يحدث تجاذب للمغناطيس 

6- يمكن تشغيل التلفاز والثلاجة فى وقت واحد 

7- ف حالة التوصيل على التوالى إذا انطفئ احد المصابيح لاء تنطفئ الباقي 
8- ملامسة سلك غير معزول يمر به تيار كهربى يحدث صدمة كهربية 


9- جسم الإنسان جيد التوصيل للكهرباء ( ) 
0- تؤثر المسافة على قوة جذب القوة المغناطيس للمواد المغناطيسية ) ( 


السوّال الثالث أكتب ١‏ 


1 - وحدات مجهربة داخل الكلى تعمل على ترشيح الدم 
2- سائل مكون من اليوريا والماء وفضلات أخرى 


3-العملية التي يتم التخلص منها من المواد الزائدة 

4- مجموعة من الاعضاء والأجهوة التى تجمع الفضلات وتطردها خارج الجسم 
5- نوع من الفضلات يتكون من استهلاك البروتينات 

6- عضو يقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات فى صورة بول 

7- العضو المسؤل عن استخلاص الماء الزائد فى صورة عرق 

8- طريقة توصيل المصابيح الكهربية ف مسار واحد ف الدائرة الكهربية 
9- جهاز يستخدم لقياس التيارات الكهربية الصغيرة 

0- مصدر للطاقة الكيميائية ف الدائرة الكهربية 

1- مصدر التحكم ف الدائرة الكهربية 

2- مواد تنجذب للمغناطيس 

3- مواد لا تنجذب للمغناطيس 

4- جهاز يحول الطاقة الميكانيكية للطاقة الكهربية 

5- طريقة يتم فيها توصل الدائرة الكهربية ف عدة مسارات 

6- تقوم بنقل التيار الكهربى بين اجزاء الدائرة الكهربية 

7- مواد تسمح بتدفق التيار الكهربى فى الموصل 

ا 7 
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سلسلة المُبتكر بنك أسئلة مقرر شهر نوفمبر سادسة ابتدائي 


8- مواد لا تسمح بتدفق التيار الكهربى فى الموصل 

9- مادة يصنع منها المغناطيس 

0- المادة التى تغطى بيها الأسلاك الكهربية 

1- مكون من مكونات الدائرة الكهربية يقلل تدفق التيار الكهربى 

2-حيز حول المغناطيس تظهر فيه قوته المغناطيسية 

3- تدفق الإلكترونات فى مسار مغلق لدائرة الكهربية 

4- نوع من قوى السحب التى تؤثر على الأجسام التى لها كتلة 

5- شكل من أشكال الطاقة تنتج من تدفق الشحنات الكهربية فى مسار مغلق. 
السؤال الرابع صوب ماتحتة خط 

1- يتم ترشيح وتنقية البول فى المثانة البولية 

2- يعتبر البراز من المواد الإخراجية 

3- تتكون اليوريا من استخلاص الدهون 

4- يتكون الجهاز البولى من كليتان ومثانة فقط 

5- يتم إخراج الماء الزائد والاملاح من الجلد فى صورة زفير 

6- يخرج تانى اكسيد الكربون من هواء الشهيق 

7- يتم تخزين البول فى الحالبان 

8- تقوم الهرومونات بتنقية البول الموجود فى الكلية 

9- يتم تنقية الدم 400مرة ف اليوم 

0- يخرج الفم غاز ثانى اكسيد الكربون 

1- ينتقل العرق من الكلية إلى المثانة 

2يتم التخلص من البول من المثانة عبر المستقيم 

3- التوصيل على التوالى يكون فى عدة مسارات 


10 222221121212222 
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4- فى التوصيل على التوازي إذا انطفأ احد المصابيح تنطفئ باقي المصابيح 
5- تتكون الدائرة الكهربية من بطارية ومفتاح فقط 
6- مصدر الطاقة هى المفتاح 
7- التحكم فى فتح وغلق الدائرة البطارية 
8- تبطئ سريان التيار الكهربى الدائرة الكهربية 
9- المواد التى تنجذب للمغناطيس البلاستيك 
0- المواد الموصلة للتيار الكهربى المطاط 
1- المواد لا تنجذب للمغناطيس الحديد 
2- يصنع المغناطيس من النحاس 
3- الجلفانومتر يُقاس التيار الكهربية الكبيرة 
4- العوامل التى يتوقف عليها الجاذبية الأرضية على المسافة فقط 
5- تعمل الجاذبية بعكس اتجاه الأرض 
6- كلما زادت المسافة تزداد قوة الجاذبية 
7- المولد الكهربى يحول الطاقة الميكانيكة لطاقة حرارية 
8- جسم الإنسان ردئ التوصيل للكهرباء 
9- تعتبر الكهرباء شكل من أشكال المادة 
0- كلما زادت كتلة الجسم قلت الجاذبية الأرضية 
السوؤال الخامس اجب عن الاسئلة الاتية 


1 ا ا ل ت 
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بنك أسئلة مقرر شهر نوفمبر سادسة ابتدائى 


5 ما هى المواد المصنوعة منها المغناطيس؟ 


12 211112222221222 
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بنك أسئلة مقرر شهر نوفمبر سادسة ابتدائى 


السؤال السادس علل لما يأتى 


1- لماذا لا تمر خلايا دم والبروتينات عبر النفرونات ؟ 
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٠١‏ - تحافظ الأرض على تبات الاشياء عليها ؟ 


NSN HESSEN‏ لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا ذا ا !18 لظا لظا لظا لظا HENNE HNN‏ ذا لظا !ذا لظا لظا لظا اللا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا !ظ 18 لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا اظا ظا لظا NEHE‏ لظا ذا 8 لظا ذا ا لظا لظا لظا لظا لظا HNN‏ لظا لظا ذا لظا لظا ذا لظا اذا لظا لظا ا ظا 8ظا ذا لظا ظا HEHEHE‏ لظا ذا ا ا 18 ذا ذا لظا EEN‏ 1 8 هذا ها ذا 8خ 10 80 "نا 
لظا لظا لظا لظا لظا اذا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا ا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لقنا لظا لظا 18 لظا لظا لظا لظا !ظا لظا لظا لظا HENNE‏ لظا لظا ذا لظا لظا لظا لظا لظا ا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا !18 8 لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا NEHE HEHEHE‏ لظا لظا لظا ا ذا لظا ذا 4 ظا لظا لظا لظا لظا NSN‏ لظا لظا لظا ا لظا لظا لظا لظا ذا لظا لظا ذا 8 ظا لظا لظا لظا HEHE HNN‏ ذا ا لظا ذا 1 8 ذا ذا لظا NEHS‏ !8 !ا 8 ذا ها !8 8خ 34 80 ها 
كذ لظا لظا لظا لقا ألا لاغ لكا ا ألا لقلا ألا للا لظا لقا لظا لقلا اقلا لظا ألظذا ألا لظا ألا ألكظا لظا لكلا لقا لاا لقا ألقظا ألظا لظا ألا ألا ألا لقلا لكلا لقلا لقلا لكا لظا لقلا لقلا الظظا لظا لقلا لظا لقلا لظا لقلا لقا لقا لظلا لظا لظا لظا لظا لظا !ظا لظا لقلا الظظا لظا لظا لظا لظا لظا الظا لظا ا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا للا لظا لظا لظا لظا لقا ألظظا الا لظا لظا للا ألا لظا ألظا ا لقا لظا ألظا لظا لظا لظا لظا لظا الا لظا لكلا لظا لقلا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لكا لظا لظا لظا لقلا ألا !ا لظا لظا لظا لظا ذا لظا MEME‏ 0 0 ا 8خ 0 18خ 14 18 انا 
ENES‏ اذا لظا !ظا لظا لظا لظا اللا الا لظا لظا لظا كذ ألا لظا لظا لظا لظا لظا الا لظا لقلا اللا ألا لظا لظا اظظا لظا لظا لظا ESEN‏ لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا !ا لظا لقا ذا RRS‏ لظا لظا لظا !ذا لظا لظا ظا لظا اذا HEEE HESENE‏ ذا ذا ذا mM HMMS‏ 10 18 ا 81 8 18خ 14 180 نا 
لظا لظا لظا لقا لقلا اذا لظا HESS‏ لظا لقا لظا لظا لظا HENS‏ لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا الا لظا NENN‏ لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا ألا لظا لظا لقا لظا اقلا لظا لظا لظا لظا اذا لظا ذا لظا لظا لظا اقلا لظا لظا لقا لا لظا ألا ألا لظا لظا لظا ذا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا لظا ألا لظا لظا لظا لظا ذا لظا لظا لظا لقا لظا لظا NHN‏ لظا لظا لقا لظا لظا لظا لظا لظا اذا لظا لظا HHHH NHN‏ ذا لظا ظا 18 ذا لظا ا NNN‏ ذا لظا !ا ا ذا لظا !ذا 18خ 8 8 ا 


السؤال السابع من أنا 


1 - العضو المسؤل عن إخراج الفضلات الغازبة من الجسم 
2- العضو المسؤل عن إخراج العرق 


3- اقوم بتنقية الدم مثل المرشح 

4-اقوم بتخزين البول لحين التخلص منة 
5- انقل البول من الكلية الى المثانة 
6- يتم استخلاصي من البروتينات 

7- غاز يخرج من هواء الزفير 

8- لا اعتبر من مواد الإخراجية 


9 لا اشارك فو عملية الإخراج 


0- انقى الدم من الفضلات الذائبة گن صورة بول 
1- أبطأ سريان الكهرباء ف الدائرة الكهربية 


ا 14 
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2- قياس التيار الكهربى الصغير 

3- قوة تجذب الأجسام الى الأرض 

4- اتكون من بطارية ومفتاح وأسلاك 

5- يسمح بتدفق التيار الكهربى عبر الأسلاك 
6 لا تسمح بتدفق التيار الكهربى عبر الإسلاك 
7- أحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية 
18- أستخدم لتوليد الكهرباء 

9- التحكم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية 

0- مصدر للطاقة الكيمائية 


السؤال الثامن أكمل العبارات الأتية باستخدام الكلمات المعطاة 


أ- ( المقاومة الكهربية - واحد لا تضئ - النحاس - التيار الكهربى - المواد الموصلة 
للكهرباء ت المطاط ) 
1- تستخدم ......... من الحد من سريان التيار الكهربى ف الدائرة الكهربية 
2- يمكن سريان الشحنات الكهربية من خلال ........... 
3- ف حالة التوصيل على التوالى يكون الدائرة الكهربية ف مسار ........... 
4- من المواد الموصلة الكهرباء ....... بينما ........... من المواد العازلة للكهرباء 
5- عند تحربك مغناطيس داخل ملف كهربى يتولد r‏ 


6- عند احتراق أحد المصابيح فى دائرة متصلة على التوالى فإن باقى المصابيح AS.‏ 


ب - ( الجلد - البروتينات - النفرونات - هواء الزفير ) 


1- تتكون اليوريا من استهلاك.......... 
2- يخرج غاز ثانى اكسيد الكربون مع .......... 
3- وحدات مجهرية توجد ف الكلية . 


4- يخرج العرق من المسام الموجودة فى ........... 


1" 22122222222222 
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1-ما اسم الجهاز فى الشكل 

2 اكتب البيانات على الرسم 

3-وظيفة العضو رقم1 

4-ماذا تتوقع لو لم يكون هذا الجهاز فى جسمك 


ب) ١-ماالجزء‏ الناقص فى هذه الدائرة لكى تضئ 


ما وظيفة هذا الجزء 


ج) هل سيضئ المصباح الكهربى ف الدوائر الكهربية اكتب نعم ام لا 


2 bx. ا‎ B3 3 2 3 5 

5 ْ | 3 فلو ١‏ ف > i‏ 
١‏ 5 1 4 ا ۴ 3 کے 
1 35 سےا کے 9 5 ج- ا اا چپ 5 9 


فام بعد مجان من الحرف انه ب سیه لبو 


() (ب) )ج( 0 


Ms\ Doaa Fathy Abd E 


بنك أسئلة مقرر شهر نوفمبر سادسة ابتدائى 


د) المصابيح فى هذه الدائرة متصلة على. (التوالى - التوازي ) 
- ذا احترق أحد المصابيح ماذا يحدث لباقي المصابيح ؟ 


4 
ه) انظر للشكل المقابل ثم اجب 
1 - اكتب البيانات على الشكل 2 ما وظيفة رقم ١و2‏ 
2- -ماذا يحدث عند فتح الشكل رقم ٣‏ 4 يصنع رقم 2من مادة .......... 


Ms\ Doaa Fathy Abd Elaziz 


بنك أسئلة مقرر شهر نوفمبر سادسة ابتدائى 


السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
1-جهاز يستخدم لطرد الفضلات من الجسم EF‏ 
(التنفسى - الإخراجى - الهضمى ) 
2-عندما يتم تخزين الفضلات لفترة يحدث كل ماسبق ماعدا 
( المرض - ضعف ف الجسم - تكون بصحة جيدة ) 
3-يتم التخلص من العرق عن طريق ١.‏ 
(الجهاز البولى ‏ الجلد - جهاز تنفسى ) 
4- يتم التخلص من غاز ثانى أكسيد الكربون عن طريق ..... 
(الجهاز البولى - الجلد - جهاز تنفسى ) 
5-يتم التخلص من البول عن طريق 59 
( الجلد -الجهاز البولى - جهاز تنفسى ) 
6-يشارك جميع ما يلى فى عملية الإخراج ماعدا.... 
(الجلد -الجهاز البولى -الجهاز الهضمى ) 
7-يتكون الجهاز البولى من ... 
(الحالبان -المثانة - الكليتان جميع ماسبق) 
8-الجهاز المسؤل عن تكوين وطرد البول .... 
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(الجهاز الهضمى -التنفسى - البولى ) 
و9-المسؤلة عن تنضيف وتنقية الدم .... 
(الحالبان _ القناة البولية - الكلية ) 
0-تنقى الكلية الدم .... مرة فى اليوم 
(500-300-400 ( 


1-الأنبوب الذى ينقل البول من الكلية للمثانة ..... 
(الكلية - الحالب - المرئ) 


2 يتم تخزين البول فيها لحين طردة Il...‏ 
(المثانة ‏ الكلية الأمعاء الغليظة ) 

3-يتكون الجهاز البولى من .....أعضاء 

) 3- 4- 5( 

4-وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم .... 
(الكلية - النفرونات -الهرمونات ) 

5-عملية طرد البول لخارج الجسم ..... 

(البول - التبول- الزفير ) 

6-يعتبر الجهاز البولى عضو من أعضاء الجهاز ..... 
(التنفسى -الإخراجى - الهضمى ) 

7-تعمل الرئة على إخراج ....من الجسم 

(فضلات غازية - فضلات صلبة - فضلات سائلة ) 
8-كل ممايلى من المواد الإخراجية ماعدا 

(البول -العرق -البراز ) 

9- النفرونات هى .... 


(وحدات مرئية - وحدات كبيرة - وحدات مجهرية ) 
اا 7 


Ms\ Doaa Fathy Abd Elaziz 0 1 100739104 . ت‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


سلسلة المُبتكر بنك أسئلة مقرر شهر نوفمبر سادسة ابتدائي 


0-الفضلات الى تتحول الى بول تكون فى صورة . 
(يوريا- ماء زائد جميع ماسيق) 

1-تتكون اليوريا من استهلاك .. 

(الإنزيمات - البروتينات - الدهون ) 

.... تكون فية الدائرة الكهربية فى مسار واحد‎ -١ 


(توصيل على التوالى - توصيل توازى ) 


*3- مكونات الدائرة الكهربية ...... 
( البطارية - المفتاح - الاسلاك - جميع ماسبق ) 
& ت مركز التحكم ف الدائرة SE‏ 


(المفتاح - البطارية - الاسلاك) 

.. مصدر الطاقة ف الدائرة الكهربية‎ - ٠ 
) (المفتاح- البطارية - الأسلاك الكهربية‎ 
تصنع الاسلاك الكهربية‎ -5 

( النحاس - البلاستيك - الالومنيوم ) 
1" المادة العازلة لأسلاك مصنوعة من .... 
[بالاستتؤقه بس تیا مطاف ) 

۸- القوة التى تجذب الأجسام لأسفل .... 
(المغناطيسية - الجاذبية -لا توجد إجابة ) 
48“ المادة المصنوعة منها المغناطيس .. 
(حديد- الومنيوم- نحاس) 

"٠‏ المواد التى تنجذب للمغناطيس..... 

( حديد - نيكل - جميع ما يلى ) 
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.... من المواد التى لا تنجذب للمغناطيس‎ -١ 
حديد -بلاستيك - نيكل)‎ ( 

..... يتكون المغناطيس من‎ -۲١ 

(قطبان - ثلاثة اقطاب - قطب واحد) 

*"- مسار مغلق يمر فية تيار كهربى ... 


(الدائرة الكهربية - المجال المغناطيسى - البطارية ) 


o.‏ تتو قف الجاذبية الإرضية على 


(الكتلة- المسافة - جميع ماسبق ) 
ده" كلما زادت الجاذبية الارضية زادت 


( الكتلة فقط - المسافة فقط - جميع ما سبق ) 

5>"- تستخدم المغناطيسات فى.... 

(المحركات - أجهزة الكمبيوتر - جميع مايلى) 

۷- عندما تكون الأقطاب المغناطيسية متشابهة يحدث 5 

(تناقر = تجاذب ) 

"- عندما تكون الأقطاب المغناطيسية مختلفة يحدث ..... 
( تنافر - تجاذب ) 

۹- تعمل الدائرة الكهربية كنظام .... 
(مغلق - مفتوح) 

5 يتحكم فى إضاءة او غلق المصباح الكهربى‎ - ٠ 
) (المفتاح - البطارية‎ 

.... عند احتراق احد المصابيح فى دائرة متصلة على التوالى‎ -١ 


(تنطفئ باقى المصابيح - لا تتأثر ) 


ااا لد 
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؟ ؛-عند لمس سلك غير معزول تحدث ...... 
( صدمة كهربية - لا تتأثر ) 
۳-يجب ان يكون يد المفك مصنوعة من مادة ..... 
( حديد - بلاستيك ) 
- يمكن استخدام المغناطيس فى توليد .... 
(كهرياء - حرارة) 


- يتكون .... من مغناطيس وأسلاك كهربية 
(المولد الكهربى - الموتور الكهربى ) 

45- يستخدم المولد الكهربى لتحويل الطاقة الميكانيكية ل 0 
(كهربية - حرارية - لا توجد إجابة صحيحة ) 
٠‏ 4- ...... حركة الشحنات الكهربية عبر موصل 
(الدائرة الكهربية - التيار الكهربى ) 
/؛ يعتبر ..... من المفتاح الداخلى فى الثرموستات 
( المفتاح الآلى - المفتاح اليدوى ) 
4- مفتاح الإضاءة على الجدار يعتبر مفتاح ..... 
(الی - يدوى ) 
٠١‏ - مواد يتدفق من خلالها التيار الكهربى .. 058 
(مواد موصلة- مواد عازلة ) 
١‏ »-من أمثلة مواد التى لا يتدفق خلالها تيار كهربى ... 0 
زود مهاس س 
؟ 6- مواد لا يتدفق من خلالها تيار كهربى .. 58 


(مواد موصلة - مواد عازلة ) 


ااا هه 
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(نحاس- بلاستيك - مطاط ) 

؛ - المواد .... تقاوم تدفق الكهرباء 

(العازلة- الموصلة - الاثنين معاً ) 

5 “-يحيط بكل مغناطيس ..... تظهر فية اثار قوتة المغناطيسية 
( تيار كهربى - مجال مغناطيسى - مغناطيس اخر ) 


5- وجود ....... ضمن دائرة كهربية يجعلها مغلقة 

( معلقة معدنية - معلقة خشب ) 

۷- الشحنات الكهربية لا يمكن ان تمر فى ..... 

زاق س العطيذ ب التحقيق ) 

۸- ......... تبطأ من سريان الكهرباء 

( المقاومة الكهربية - البطارية - لا توجد إجابة ) 

6 التوصيل على التوازى يكون فا ........ 

( مسار واحد - مسارات متعددة ) 

...... يعتبر جسم الانسان موصل جيد للكهرباء لانة يحتوى على‎ - ٠ 


( انسجة - ماء - هواء ) 


الس وال الثاني ,ضع علامة صح او علامة خطاً 
1- عملية الإخراج عملية يتخلص منها الجسم من الفضلات بداخلة ⁄ 
2- تتكون اليوريا من استخلاص الدهون × 
3 النفرونات وحدات مجهراية بداخل المثانة × 
4- يتجمع البول فى المثانة لحين إخراجه ” 
5- يتم اخراج العرق من المسام فى الجلد ” . 
6 يعتبر المثانة عضو من أعضاء الجهاز الهضمى × 
7 يتم نقل البول من المثانة الى الكلية × 
23 
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8- يفضل تخزين البول لفترة طويلة فى المثانة × 

9 لا يوجد أهمية للنفرونات الموجودة فى الكليتان × 

0- يعتبرالبراز من المواد الإخراجية × 

1- يتم إخراج غاز ثانى أكسيد الكربون من الشهيق × 
2- يعتبر الجهاز التنفسى من أعضاء الإخراج /⁄ 

3- يتم التخلص من هواء الزفير عن طريق الرئة ⁄ 

4- يخرج البول من القناة البولية ى 

5- يتم ترشيح وتنقية البول فى الكليتان ” 

6- يتم تنقية الدم 250مرة ف اليوم × 

7- تخرج اليوريا فى صورة بول ” 

8- تتكون اليوريا من استهلاك البروتينات ” 

9- البول هو السائل الذى يخرج من الجسم / 

0- التبول هى عملية طرد البول من الجهاز الإخراجى / 
1- لا تمر خلايا الدم عبر النفرونات لكبر حجمها ”ى 

2- من المواد الموصلة للكهرباء الحديد ”ى 

3 من المواد التى تنجذب للمغناطيس البلاستيك × 

4 الحديد والنيكل ينجذبان للمغناطيس ” 

5 من أمثلة المواد العازلة البلاستيك ”ي 

6- المقاومة الكهربية تبطئ من تدفق التيار الكهربى ” 
7 تتكون الدائرة الكهربية من البطارية والمفتاح واسلاك توصيل ” 
8- الحمل الكهربى قد يكون مصباح او كومبيوتر ” 

9 من المواد غير مغناطيسية النيكل × 

0- مصرر الكهرباء هى البطارية ”ى 

1- يتم التحكم ف الدائرة الكهربية عن طريق المفتاح ”» 
2 يستخدم الجلفانومتر ف قياس التيارات الصغيرة ”ى 
3- عند وضع مغناطيس ساكن داخل الملف يتولد تيار كهربى ي» 
4- تزداد كمية التيار عند زيادة سرعة حركة المغناطيس فى الملف /⁄ 
5- عند نقص عدد لفات الملف تزاد كمية التيار الكهربى × 
6- يتم صنع المفك من الحديد ولكن اليد من البلاستيك ” 
7- يمكن ان يتولد تيار كهربى من المجال المغناطيسى ” 
8- القوة المغناطيسية قوة مرئية × 
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9- الجاذبية هى قوة سحب الأجسام لأعلى × 

0- الدائرة الكهربية عبارة عن مسار مفتوح تتدفق فية التيار الكهربى × 
1- الكهرباء شكلا من أشكال الطاقة ”ي 

2 عندما يكون المفتاح مفتوح تصبح الدائرة الكهربية مغلقة × 

3- جميع المعادن تنجذب للمغناطيس × 

4- القوى المغناطيسية هى قوة جذب فقط × 

5- عند تقارب قطبان غير متشابهان يحدث تجاذب للمغناطيس ” 

6- يمكن تشغيل التلفاز والثلاجة فى وقت واحد ىل 

7- ف حالة التوصيل على التوالى إذا انطفئ احد المصابيح لاء تنطفئ الباقي × 
8- ملامسة سلك غير معزول يمر به تيار كهربى يحدث صدمة كهربية ⁄ 
9 جسم الإنسان جيد التوصيل للكهرباء ”ي 

0- تؤثر المسافة على قوة جذب القوة المغناطيس للمواد المغناطيسية × 


السؤال الثالث أكتب المصطلح العلمى 
1-وحدات مجهرية داخل الكلى تعمل على ترشيح الدم (النفرونات ) 
2-سائل مكون من اليوريا والماء وفضلات أخرى( البول) 
3-العملية التى يتم التخلص منها من المواد الزائدة(الإخراج) 


4-مجموعة من الاعضاء والأجهزة التى تجمع الفضلات وتطردها خارج الجسم (الحهاز 
الإخراجى) 


5-نوع من الفضلات يتكون من استهلاك البروتينات(اليوريا) 

6- عضو يقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات فى صورة بول (الكلية) 

7-العضو المسؤل عن استخلاص الماء الزائد فى صورة عرق (الجلد) 

8- طريقة توصيل المصابيح الكهربية ف مسار واحد ف الدائرة الكهربية (توصيل على التوالى) 
9- جهاز يستخدم لقياس التيارات الكهربية الصغيرة (الجلفانومتر) 

0- مصدر للطاقة الكيميائية ف الدائرة الكهربية (البطارية ) 

1-مصدر التحكم ف الدائرة الكهربية (المفتاح) 


2- مواد تنجذب للمغناطيس (مواد مغناطيسية ) 
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3- مواد لا تنجذب للمغناطيس (مواد غير مغناطيسية) 

4- جهاز يحول الطاقة الميكانيكية للطاقة الكهربية (المولد الكهربى) 

5- طريقة يتم فيها توصيل الدائرة الكهربية ف عدة مسارات (توصيل على التوازى 

6- تقوم بنقل التيار الكهربى بين اجزاء الدائرة الكهربية (الأسلاك) 

7- مواد تسمح بتدفق التيار الكهربى فى الموصل (مواد موصلة) 

8- مواد لا تسمح بتدفق التيار الكهربى فى الموصل (مواد عازلة) 

9- مادة يصنع منها المغناطيس (الحديد ) 

0- المادة التى تغطى بيها الأسلاك الكهربية (البلاستيك) 

1-مكون من مكونات الدائرة الكهربية يقلل تدفق التيار الكهربى (المقاومة الكهربية) 

2-حيز حول المغناطيس تظهر فية قوته المغناطيسية (المجال المغناطيسى 

3-تدفق الإلكترونات فى مسار مغلق لدائرة الكهربية (الدائرة الكهربية) 

4-نوع من قوى السحب التى تؤثر على الأجسام التى لها كتلة(الجاذبية) 

5-شكل من أشكال الطاقة تنتج من تدفق الشحنات الكهربية فى مسار مغلق. (. الكهرباء ) 
السؤال الرابع صوب ما تحته خط 

1-يتم ترشيح وتنقية البول فى المثانة البولية (الكلية) 

2-يعتبر البراز من المواد الإخراجية. (العرق او البول ) 

3-تتكون اليوريا من استخلاص الدهون (البروتينات) 

4- يتكون الجهاز البولى من كليتان ومثانة فقط (حالبان ) 

5- يتم إخراج الماء الزائد والاملاح من الجلد فى صورة زفير (عرق) 

6-يخرج ثانى اكسيد الكربون من هواء الشهيق (الزفير) 

7-يتم تخزين البول فى الحالبان (المثانة) 

8-تقوم الهرومونات بتنقية البول الموجود فى الكلية (النفرونات) 
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9- يتم تنقية الدم 400مرة ف اليوم. )"٠00(‏ 

0-يخرج الفم_غاز ثانى اكسيد الكربون (الرئة) 

1- ينتقل العرق من الكلية إلى المثانة (البول) 

2يتم التخلص من البول من المثانة عبر المستقيم (القناة البوليه) 

3- التوصيل على التوالى يكون فى عدة مسارات (مسار واحد ) 
4-فى التوصيل على التوازى إذا انطفأ احد المصابيح تنطفئ باقى المصابيح (التوالى ) 
5- تتكون الدائرة الكهربية من بطارية ومفتاح فقط (وأسلاك ومصباح ) 
6- مصدر الطاقة هو المفتاح (البطارية) 

7- التحكم فى فتح وغلق الدائرة البطارية (المفتاح ) 

8-تبطئ سريان التيار الكهربى الدائرة الكهربية (المقاومة الكهربية) 
9-المواد التى تنجذب للمغناطيس البلاستيك (الحديد ‏ النيكل ) 
0-المواد الموصلة للتيار الكهربى المطاط. (الحديد) 

1-المواد لا تنجذب للمغناطيس الحديد (البلاستيك ) 

2-يصنع المغناطيس من النحاس (الحديد او النيكل ) 

3 الجلفانومتر يقاس التيار الكهربية الكبيرة (الصغيرة) 
4-العوامل التى يتوقف عليها الجاذبية الأرضية على المسافة فقط (المسافة والكتلة ) 
5- تعمل الجاذبية بعكس اتجاة الأرض (نفس) 

6-كلما زادت المسافة تزداد قوة الجاذبية (تقل) 

7 المولد الكهربى يحول الطاقة الميكانيكة لطاقة حرارية (كهربية) 
8-جسم الإنسان ردئ التوصيل للكهرباء (جيد) 

9 تعتبر الكهرباء شكل من أشكال المادة (الطاقة) 


0-كلما زادت كتلة الجسم قلت الجاذبية ألإرضية (زادت ) 
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السوال الخامس اجب عن الاسئلة الاتية 


1-قارن بين الجلد وفتحة الشرج من حيث نوع الفضلات 


وحدات مجهرية توجد ف الكليتان تقوم بتنقية الد 


3-اذكر دور الجهاز التنفسى فى عملية الإخراج 


يقوم. باخراج ثانى, اكسيد الكربون 


4-وظيفة المثانة البولية 


تخزين البول حتى يتم التخلص منة 
5-اذكر اعضاء الجهاز الإخراجى 


6-اشرح كيف يتم تنقية البول والتخلص منة 


تقوم الكليتان بتنقية الدم عن طريق النفرونات ثم يقول الحالب بنقل الفضلات إلى, المثانة < 
التخلص منة 
۷- اذكر اهمية المقاومة الكهربية ؟ 


- ماهي انواع التوصيل الدوائر الكهربية 
توصيل على التوالى › توصيل على التوازى 


۹- اذكر تحول الطاقة فى المولد الكهربى 


بُحول الطاقة من طاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربية 


-١‏ ماهي انواع المفاتيح ؟ 
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يوجد نوعان من المفتاح هما مفتاح آلى يوجد فى الثرموستات ومفتاح يدوى الموجود على جدار 
الحائط 


-١‏ قارن بين المواد المغناطيسية وغير مغناطيسية 


المواد المغناطيسية مواد تنجذب للمغناطيس مثل حديد والنيكل ولكن مواد غير مغناطيسية 
مواد لا تنجذب للمغناطيس مئل البلاستيك والالومنيوه 


-١ *‏ اذكر فرقا واحد بين المواد الموصلة والمواد العازلة 
المواد الموصلة تسمح بتدفق التيار والمواد العازلة لا تسمح بتدفق التيار الكهرد 
4 - ماهي العوامل التى تؤثر على جاذبية الأجسام 


كتلة الجسم والمسافة بينة وبين مركز الأرض 


6 ما هى المواد المصنوعة منها المغناطيس 
الحديد والنيكل 
-١‏ أهمية الجلفانوميتر ؟ 


قياس التيارات الكهربية الصغيرة 


۷- كيف يتم زيادة كمية التيار الكهربى المار ؟ 


زيادة عدد لفات الملف أو سرعة حركة المغناطيس داخل الملف 


السؤال السادس علل لما يأتى 
1 -لماذا لا تمر خلايا الدم والبروتينات عبر النفرونات ؟ 
لأنها كبيرة | 


2-لا يعتبر البراز مواد إخراجية ؟ 

لأن البراز ناتج من طعام غير مهضوم فى_الأمعاء الغليظة وليس مواد إخراجية 
3-تعتبر الكلية العضو الرئيسى فى الجهاز البولى ؟ 

لأنها تقوم بتنقية الدم من الفضلات 
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4-الجهاز التنفسى لة دور فى فى عملية الإخراج؟ 


لآنة يقوم باستخراج تانى أكسيد الكربون من الرئة عن طريق عملية الزفير 


*- يفضل توصيل المنازل على التوازى وليس التوالى؟ 
تى إذا تم اطفاء احد الأجهزة لا يتم اطفاء باقى الإجهزة 


کي 


۸- ينجذب الحديد إلى المغناطيس ولا ينجذب الخشب للمغناطيس ؟ 
لان الحديد من المواد المغناطيسية ولكن الخشب من المواد غير مغناطيسية 
۹- يصنع المفك من الحديد ولكن يد المفك تصنع من البلاستيك ؟ 


لأن المفك من المواد الموصلة للكهرباء فتسمح بمرور الكهرباء خلالها ولكن اليد بلاستيك حت لا 
تسمح بمرور الكهرباء للجسم 


٠‏ - تحافظ الأرض على ثبات الاشياء عليها ؟ 


بسبب وجود قوة الجاذبية التى تكون ف اتجاة مركز الأرض 


-١١‏ تصنع أسلاك كهربية من النحاس أو الألومنيوم ؟ 

لأنها مواد موصلة للكهرباء 

-١‏ يجب أن يكون الاسلاك مصنوعة من مواد عازلة مثل البلاستيك ؟ 
تى لا تسمح بمرور الكهرباء من خلا 

-١*‏ لا بد من وجود بطارية ف الدائرة الكهربية؟ 

لأنها مصدر للطاقة 

٤‏ ١-يعتبر‏ النحاس من المواد غير مغناطيسية ؟ 


لأنة لا ينجذب للمغناطيس 
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5 للمواد العازلة أهمية كبيرة ف حياة الإنسان ؟ 


حيث انها لا تسمح بمرور الكهرباء فبالتالى نستطيع التعامل مع الكهرباء دون حدوث صدمة 


السؤال السابع من أنا 

1-العضو المسؤل عن إخراج الفضلات الغازية من الجسم (الرئة) 
2-العضو المسؤل عن إخراج العرق (الجلد) 

3- اقوم بتنقية الدم مثل المرشح (النفرونات) 

4-اقوم بتخزين البول لحين التخلص منة (المثانة) 

5- انقل البول من الكلية الى المثانة (الحالب) 

6-يتم استخلاصى من البروتينات (اليوريا) 

7-غاز يخرج من هواء الزفير (ثانى أكسيد الكربون ) 

8-لا اعتبر من مواد الإخراجية (البراز) 

9-لا اشارك فى عملية الإخراج (الجهاز الهضمى) 

0-انقى الدم من الفضلات الذائبة فى صورة بول (الكلية) 

1- أبطأ سريان الكهرباء ف الدائرة الكهربية (المقاومة الكهربية) 
2- قياس التيار الكهربى الصغير (الجلفانومتر) 

3- قوة تجذب الأجسام الى الأرض (الجاذبية الأرضية) 
4-اتكون من بطارية ومفتاح وأسلاك (الدائرة الكهربية) 

5- يسمح بتدفق التيار الكهربى عبر الأسلاك (الحديد) 

6 لا تسمح بتدفق التيار الكهربى عبر الإسلاك (الخشب) 
7-أحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية (المولد الكهربى) 


8- أستخدم لتوليد الكهرباء (الرياح) 
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9-التحكم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية (المفتاح ) 
0-مصدر للطاقة الكيمائية (البطارية) 
السؤال الثامن أكمل العبارات الأتية باستخدام الكلمات المعطاة 


) المقاومة الكهربية ‏ واحد لا تصئ - النحاس - التيار الكهربى - المواد الموصلة للكهرباء 
المطاط ) 


1-تستخدم المقاومة الكهربية من الحد من سريان التيار الكهربى ف الدائرة الكهربية 
2-يمكن سريان الشحنات الكهربية من خلال المواد الموصلة للكهرباء 

3-ف حالة التوصيل على التوالى يكون الدائرة الكهربية ف مسار واحد 

4-من المواد الموصلة الكهرباء النحاس بينما المطاط من المواد العازلة للكهرباء 
5-عند تحريك مغناطيس داخل ملف كهربى يتولد تيار كهربى 


6- عند احتراق أحد المصابيح فى دائرة متصلة على التوالى فإن باقي المصابيح لا تضىئ 


ب - ( الجلد - البروتينات - النفرونات ‏ هواء الزفير ) 
1-تتكون اليوريا من استهلاك البروتينات 
2-يخرج غاز ثانى اكسيد الكربون مع هواء الزفير 
3-وحدات مجهرية توجد ف الكلية النفرونات 


4-يخرج العرق من المسام الموجودة فى الجلد 
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أ)انظر للشكل ثم اجب 
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١-ما‏ اسم الجهاز فى الشكل المقابل ؟ _ الجهاز البولى 

2-اكتب البيانات على الرسم ١‏ الكلية. "-الحالب. > ”-المثانة 
3-وظيفة العضو رقم1؟. تنقية الدم من الفضلات 

4-ماذا تتوقع لو لم يكون هذا الجهاز فى جسمك ؟ يصاب الجسم بالأمراض 


ب) ١-ماالجزء‏ الناقص فى هذة الدائرة لكى تضئ ؟ (البطارية ) 


؟-ما وظيفة هذا الجزء (مصدر للطاقة ) 


ےھ کے جور يت توو تھے لسو يي 
فليئْ 


سلسلة المُبتكر بنك أسئلة مقرر شهر نوفمبر سادسة ابتدائي 


د) 1- المصابيح فى هذة الدائرة متصلة على. (التوالى - التوازى ) 
2- إذا احترق أحد المصابيح ماذا يحدث لباقى المصابيح ؟ تنطة 


ه) انظر للشكل المقابل ثم اجب 
أ-اكتب البيانات على الشكل 


١-بطارية‏ ۲-أسلاك ”-مفتاح ؛ مصبا 


د-يصنع رقم ۲ من مادة النحاس محاطة بمادة عازلة من البلاستيك 
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اسئلة اختر شهر نوفمبر 


1. تعتبر الكليتان من أعضاء الجهاز 
التنفسي البولي الدوري 
بتنقية وترشيح الدم من الفضلات في صورة بول. 
الكلية الأمعاء الغليظة المثانة البولية 
3 كل مما يلي من المواد الإخراجية التي تنتجها خلايا الجسم عبر أغشيتها ما عدا 
البول البراز العرق ثاني أكسيد الكربون 
4. يحيط بكل مغناك ا < تظهر خلاله قوته المغناطيسية. 
تيا ركهربي مجال مغناطيسي مغناطيس آخر لا توجد إجابة صحيحة 
5. من المواد الموصلة التي تسمح بتدفق الكهرباء خلالها 
البلاستيك النحاس المظاظ 
> المولد الكهربي يحول الطاقة ا طا كهربية. 
الوضع 
7. المواد تقاوم تدفق الكهرباء. 
المؤضلة العازلة الصلبة الموضلة والعازلة 
8. تدفق الشحنات الكهربية (الإلكترونات) عبر الأسلاك يُعرف ب 
الذارة الكهربية التيار الكهربي المقارالاك الك( ٠‏ ق القوة المغناطيسية 
9. المسار المغلق الذي يمر فيه التيار الكهربي يُسمى 
الشحنات الكهربية التيار الكهربي الدائرة الكهربية الوفافعة الكفربية 
0.أي مما يلي ليس من مكونات الدائرة الكهربية؟ 
البطارية المفتاح الكهربي أسلاك التوصيل المغناطيس الكهربي 
1.يفضل توصيل المصابيح الكهربية في الدوائر الكهربية على 
التوالي فقط التوازي فقط التوالي والتوازي لا توجد إجابة صحيحة 


2.ما هي العوامل التي تؤثر على قوة جاذبية الأرض للأجسام التي على سطحها؟ 
المساحة والكتلة الكتلة والمسافة الكتلة والحجم جميع ما سبق 
3.يحتوي المولد الكهربي على 
مغناطيس فقط أسلاك كهربية فقط مصابيح كهربية مغناطيس وأسلاك كهربية 
4.من مصادر الطاقة الميكانيكية التي تحرك مغناطيسيات المولد الكهربي لإنتاج الكهرباء 
تدفق المياه الرياح محرك داخلي جميع ما سبق 
5.تُستخدم للحد من سريان التيار الكهربي في الدوائر الكهربية. 
المولدات الكهربية المقاومات الكهربية البطارية المفتاح الكهربي 
6.يعتبر جسم الإنسان موصنًا جيدًا للكهرباء؛ لأنه يحتوي على 
خلايا ماء هواء 
ببدء حركة الإلكترونات خلال الدائرة الكهربية. 
البطارية المفتاح الكهربي 
8.تنجذب المواد المصنوعة من الحديد إلى 


المفتاح الكهربي 2 المغناطيس الكهربي الدينامو 
9.القوى المسئولة عن جذب الأجسام لأسفل نحو مركز الأرض هي 


الكهربية المغناطيسية الجاذبية 
0. کل ما يلي مواد موصلة للكهرباء ما عدا 
النحاس الألومنيوم الخشب 
1 .كل ما يلي مواد عازلة للكهرباء ما عدا 
الخشب ی 
2. كل ما يلي مواد لا تنجذب إلى المغناطيس ما عدا 
الخشب المطاط الألومنيوم 
3.أي الأجهزة التالية لا تعتمد فكرة عملها على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي؟ 
المولد الكهربي المحرك الكهربي المصباح الكهربي 


أسئلة أكمل شهر نوفمبر 
1) تتفرع الشعيرات الدموية وتمرعبر الموجودة بداخل كل كلية. 
2) يتخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة في صورة عرق عن طريق 
3 الجهاز المسئول عن تنقية وترشيح الدم من الفضلات 
4) العضو المسئول عن ترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا 
5) تتكون اليوريا من هضم وتكسير داخل خلايا الجسم. 
6) تعمل في الجهاز البولي على تنقية الدم من الفضلات. 
7) يُخزن البول في لحين طرده خارج الجسم عن طريق القناة البولية. 
8 يعمل جهاز على تخزين الفضلات والتخلص منها. 
9) تعمل الدائرة الكهربية كنظام لنقل الطاقة الكهربية. 


0) تتحكم في تشغيل وإطفاء أضواء المصابيح. 
1 عند احتراق أحد المصابيح الموصلة على تنطفئ باقي المصابيح. 


2) تسحب الأرض الأجسام التي لها كتلة بفعل 


3 كلما زادت المسافة بين الأجسام ومركز الأرض قوة جاذبية الأرض لها. 
14) وجود ضمن مكونات الدائرة الكهربية يجعلها دائه© م 
5) تغطي أسلاك الكهرباء بمادة 


6 وجود المواد العازلة كجزء من الدائرة الكهربية يجعلها 


7) الشحنات الكهربية لا تستطيع أن تمرمن خلال 
8) تستخدم للحد من سريان التيار الكهربي في الدوائر الكهربية. 
9 يمكن سريان الشحنات الكهربية خلال 


0) عند تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاسي يتولد في الملف 


1 عند احتراق أخد المصابيح في دائرة كهربية موصلة على التوالي؛ فإن باقي المصابيح 
2) في حالة التوصيل على التوالي يسري التيار الكهربي في مسار 


3) سريان الشحنات الكهربية داخل السلك المعدني تُسمى 


4 تعتمد قوة الجاذبية على الجسم 

5 تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة التي تعمل بالكهرباء عبر 

6 تعتبر الكهرباء شكنًا من أشكال 

7) في الدائرة الكهربية لا يمكن تدفق التيار الكهربي. 

8) يعمل على فتح وغلق الدائرة الكهربية. 

9 تصنع الدائرة الكهربية من مواد التوصيل للكهرباء. 

0) الأسلاك الكهربية مُغطاة ب لحمايتنا من الصدمات الكهربية. 
1) تحافظ على سلامة الميكروويف من خطورة شدة التيار الكهربي. 
2) تعتمد فكرة عمل على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. 


3) تحافظ على ثبات الإنسان والأشياء على سطح الأرض. 


4) يمكن إنتاج تيار كهربي عن طريق 

5) المجال المغناطيسي الناتج عن التيار الكهربي 

6) معدن الحديد ينجذب إلى المغناطيس؛ لأنه مادة 

7) يستخدم جهاز للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. 

8) توصل مصابيح الزينة الصغيرة على في الدائرة الكهربية. 

9 تعمل المقاومة الكهربية على تدفق الشحنات الكهربية في الدائرة الكهربية. 
0 تعمل المواد على إيقاف تدفق الكهرباء في الدوائر الكهربية. 

41) تجذب الأرض الكائنات الموجودة على سطحها باتجاه 


2) الأسلاك الكهربية مصنوعة من مواد التوصيل للكهرباء. 


3) عند اتصال مكونات الدائرة الكهربية مع بعضها فإنها تعمل كأنها 

44) تعمل على إبطاء سريان التيار الكهربي. 

5) الدائرة الكهربية تعمل كنظام في نقل الطاقة الكهربية. 

6) تعمل على إبطاء تدفق الشحنات الكهربية في الدائرة الكهربية. 


7) حركة الشحنات الكهربية خلال الأسلاك تُسمى 


8) يعتبر من المواد التي تنجذب إلى المغناطيس. 
9) يستخدم الجلفانومتر للاستدلال على 


0) عندما يتدفق التيار الكهربي خلال سلك معدني ينتج عن ذلك 


1) يمر التيار الكهربي في مسارات متفرعة في حالة التوصيل على 


أسئلة -١(‏ ×) شهر نوفمبر 
1] يشارك الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي في عملية الإخراج. 
2] تتكون اليوريا نتيجة تفكك الكربوهيدرات داخل خلايا الجسم. 
3] الكلية هو العضو الرئيسي في الجهاز البولي. 
4 تبدأ عملية الهضم في الفم. 
5] تعمل الرئة على تنقية الدم من الفضلات في صورة بول. 
6 يجمع جهاز الإخراج الفضلات التي تنتجها الخلايا ويطردها خارج الجسم. 
7] تعمل أجهزة الجسم المختلفة بشكل منفصل عن بعضها. 
8 لا يعتبر الجلد من أعضاء الإخراج في الجسم. 
9] لا يعتبرغازثاني أكسيد الكربون من المواد الإخراجية. 
0] توجد النفرونات داخل الجلد لترشيح وتنقية الدم من الفضلات. 


1] ينتقل التيار الكهربي في الدائرة الكهربية عبر الأسلاك. 

2 يمكن توصيل سلاسل المصابيح الكهربية بطريقة واحدة فقط. 

3] يجذب المغناطيس جميع المعادن. 

4 نستطيع رؤية المجال المغناطيسي ولا نرى تاثيره. 

5 جسم الإنسان ردئ التوصيل للكهرباء لاحتوائه على الكثير من الماء. 
6 لا تؤثر المسافة على قوة جذب المغناطيس للمواد المغناطيسية. 


7] يتم توليد الكهرباء من المصادر المتجددة فقط. 

8] يعتبر المطاط من المواد الموصلة للكهرباء. 

9 المواد الموصلة للكهرباء تحمينا من التعرض لصدمات التيار الكهربي عند لمسها. 
0 يمكننا توليد تیار كهربي باستخدام مغناطيس. 


1 الدائرة الكهربية عبارة عن مسار مفتوح يسمح بتدفق الشحنات الكهربية. 

2 تعتبر الكهرباء شكلًا من أشكال المادة. 

3 الدائرة الكهربية المفتوحة تسمح بتدفق الشحنات الكهربية. 

4 وجود المواد العازلة للكهرباء ضمن مكونات الدائرة الكهربية يجعلها مغلقة. 

5 ملامسة سلك غير معزول یمر به تيار كهربي لا يشكل خطر على سلامتنا. 

6 المواد العازلة تقاوم تدفق الكهرباء. 

7 في التوصيل على التوالي إذا تلف مكون في الدائرة الكهربية يظل باقي المكونات تعمل. 
8 عند التوصيل على التوازي يتم توصيل كل مكونات الدائرة الكهربية في مسار واحد. 

9] يتوقف سريان التيار عند انقطاع أحد مسارات الدائرة الكهربية المتصلة على التوازي. 
0 القوى المغناطيسية هي قوى جذب فقط. 

1] جميع المعادن تنجذب إلى المغناطيس. 

2 يمكن استخدام القوى المغناطيسية لتوليد الكهرباء. 

3 إذا تم توصيل مشبك ورق معدني بدائرة كهربية يضئ المصباح بسهولة. 

4 لا يمكن تشغيل الثلاجة والتلفاز والخلاط في وقت واحد داخل المنزل. 

5 يمكن للمغناطيس جذب الأشياء خارج المجال المغناطيسي. 

6 يعتبر المغناطيس الكهربي مثال يوضح كيفية عمل الكهرباء والمغناطيسية معا. 

7 يستخدم المولد الكهربي في إنتاج المجال المغناطيسي من الكهرباء. 

8] يتم إنتاج معظم الكهرباء من الموارد المتجددة فقط. 

9 جميع المعادن تنجذب إلى المغناطيس. 

0 عند توصيل الدائرة الكهربية على التوازي يتم توصيل كل مكونات الدائرة في مسار واحد 


أسئلة المصطلح العلمى شهر نوفمبر 


. عملية طرد الفضلات من الجسم عبر أحد أغشيته. 


. وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد 
الضارة 


. العضو المسئول عن استخلاص الماء والأملاح الزائدة في صورة عرق. 
. عضو يقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات على صورة بول. 

. الجهاز المسئول عن تخزين الفضلات والتخلص منها. 

. الجهاز المسئول عن تكوين البول وطرده خارج الجسم. 

. العضو المسئول عن إخراج الفضلات الغازية من الجسم. 

. مسار مغلق يتدفق من خلاله التيار الكهربي. 

. الحيز المحيط بالمغناطيس الذي تظهر خلاله قوته المغناظيسية. 


0.طريقة يتم فيها توصيل سلسلة من المصابيح الكهربية بحيث يكون لما 
مصباح دائرة كهربية خاصة به. 


1. قوة الجذب التي تؤثر على جميع الأجسام التي لها كتلة. 
2.مواد لا تنجذب للمغناطيس. 

3.مواد تنجذب إلى المغناطيس. 

4. أداة تستخدم في فتح وغلق الدائرة الكهربية. 


5. حركة الشحنات الكهربية خلال مادة موصلة للكهرباء. 


6.المواد التي تجعل الدائرة الكهربية مغلقة وتسمح بمرور التيار الكهربي. 
7.المواد التي تجعل الدائرة الكهربية مفتوحة ولا تسمح بمرور التيار الكهربي. 


8.شكل من أشكال الطاقة تنتج من تدفق الشحنات الكهربية في مسار مغلق. 


9.مواد تسمح بسريان الإلكترونات من خلالها بسهولة. 

0.مواد لا تسمح بسريان الإلكترونات من خلالها بسهولة. 

1.أداة تحد من سريان التيار خلال السلك الكهربي في الدائرة الكهربية. 
2.نوع من قوى السحب التي تؤثر في الأجسام التي لها كتلة. 

3.طريقة لتوصيل عدة مصابيح في دائرة كهربية من خلال مسار واحد. 
4.مصدر الطاقة الكهربية في الدائرة الكهربية. 

5.مواد تقوم بحمايتنا من الصدمات الكهربية. 

6.جهاز يحول الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الكهربية. 

7.عملية توليد تيار كهربي باستخدام مجال مغناطيسي. 

8 جهاز يُُستخدم للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. 

9.مواد لا تسمح بسريان التيار الكهربي من خلالها بسهولة. 

0.قوى تسحب الأجسام إلى أسفل. 


1.مواد تسمح بمرور التيار الكهربي من خلالها. 


أسئلة عامة المفهوم شهر نوفمبر 


. علل: 
الجهاز التنفسي له دورهام في عملية الإخراج . 


تعتبر الكلية هو العضو الرئيسي في الجهاز البولي. 

لا يعتبر البرازمن المواد الإخراجية بالرغم من أنه من الفضلات. 
تُحافظ الأرض على ثبات الأشياء والإنسان على سطحها. 

يعتبر النحاس مادة غير هة . 

لا بد أن تحتوي الدائرة الكهربية على بطارية. 

للمواد العازلة للكهرباء أهمية في حياتنا. 

تستخدم المقاومات الكهربية في بعض الدوائر الكهربية. 


يفضل استخدام الدوائر الكهربية الموصلة على التوازي بدلًا من الدوائر الكهربية الموصلة على 
التوالي في المنازل. 


الذاكرة الكيرنة تعر تظاها. 
يفضل استخدام الدوائر الكهربية الموصلة على التوازي في المنازل. 


ينجذب الحديد إلى المغناطيس» بينما الخشب لا ينجذب إلى المغناطيس. 


تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس أو الألومنيوم. 


يستخدم المولد الكهربي في إنتاج الكهرباء. 
للكهرباء أهمية كبيرة في حياتنا. 
تغطي الأسلاك الكهربية بطبقة من البلاستيك أو المطاط. 


. ماذا يحدث عند: 
قذف كرة لأعلى بالنسبة لقوة جذب الأرض لها ؟ 


وضع قطعة من الخشب بجوار مغناطيس ؟ 

لمس سلك معدني غير معزول يتدفق فيه تيار كهربي ؟ 

توصيل سلك الدائرة الكهربية بقطعة من الق ا 

تدفق تيار كهربي خلال سلك معدني ؟ 

احتراق مصباح واحد من سلسلة المصابيح المتصلة مع بعضها على التوالي ؟ 
توضيل كط من المظاط في الذ[قرة ااك ةة 

مرور تيار كهربي في سلك معدني معزول؟ 


تلف أحد مكونات الدائرة المتصلة أجزاؤها على التوازي بالنسبة لباقي مكونات الدائرة ؟ 


تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاس معزول ؟ 
زيادة سرعة حركة المغناطيس داخل ملف من سلك نحاسي معزول ؟ 


00 
- ظادرة( ق (لكهرومغناطيسي. 


4. استخرج الكلمة المختلفة: 
- [الكليتان- المستقيم- الحالبان- المثانة البولية]. 
- [الجلد- الكلية- القلب- الرئتان]. 


- [البطارية- السلك الكهربي- المغناطيس الكهربي- المفتاح الكهربي]. 


- [عملة معدنية- أسلاك كهربية- ممحاة- مسمار من الحديد]. 


- [قطعة من المطاط- عصا من البلاستيك- ملعقة من الألومنيوم- سكين بلاستيك]. 
- [البلاستيك- الحديد- الخشب- الألومنيوم]. 

- [المولد الكهربي- المحول الكهربي- المفتاح الكهربي- المحرك الكهربي]. 

5. اذكر أهمية كل من؟ 

- المثانة البولية. 


الجلد. 


الكليتين. 


المفتاح الكهربي. 
الدينامو. 

المقاومة الكهربية. 
المواد الموصلة للكهرباء. 
المواد العازلة للكهرباء. 
الجلفانومتر. 

المولد الكهربي. 


6. افحص الدوائر الكهربية التالية» وحدد الدائرة الكهربية التي ستؤدي إلى إضاءة المصباح. 


1 ف (a) / 3 ١‏ 1 2ش 
)1( (ب) (١‏ (د) 


7. هل سيضئ المصباح في الدوائر الكهربية الآتية؟ اكتب نعم/ لا بجانب كل رسم. 


إجابات اختر شهر نوفمبر 


1. تعتبر الكليتان من أعضاء الجهاز 
التنفسي البولي الدوري 
بتنقية وترشيح الدم من الفضلات في صورة بول. 
الكلية الأمعاء الغليظة المثانة البولية 
13 كل مما يلي من المواد الإخراجية التي تنتجها خلايا الجسم عبر أغشيتها ما عدا 
البول البراز العرق ثاني أكسيد الكربون 
4. يحيط بكل مغناطيس] تظهر خلاله قوته المغناطيسية. 
تياركهربي مجال مغناطيسي مغناطيس آخر ‏ لاتوجد إجابة صحيحة 
5. من المواد الموصلة التي تسمح بتدفق الكهرباء خلالها 
البلاستيك النحاس المطاط 
6. المولد الكهربي يحول الطاقة إلى طاقة كهربية. 
الوضع 
7. المواد تقاوم تدفق الكهرباء. 
الموصلة العازلة الصلبة الموصلة والعازلة 
8. تدفق الشحنات الكهربية (الإلكترونات) عبر الأسلاك يُعرف ب 
الدائرة الكهربية التيار الكهربي المقاومات الكهربية القوة المغناطيسية 
9. المسار المغلق الذي يمر فيه التيار الكهربي يُسمى 
الشحنات الكهربية التيار الكهربي الدائرة الكهربية المقاومة الكهربية 
0.أي مما يلي ليس من مكونات الدائرة الكهربية؟ 
البطارية المفتاح الكهربي أسلاك التوصيل المغناطيس الكهربي 
1.يُفضل توصيل المصابيح الكهربية في الدوائر الكهربية على 
التوالي فقط التوازي فقط التوالي والتوازي لا توجد إجابة صحيحة 


2.ما هي العوامل التي تؤثر على قوة جاذبية الأرض للأجسام التي على سطحها؟ 
المساحة والكتلة الكتلة والمسافة الكتلة والحجم جميع ما سبق 
3.يحتوي المولد الكهربي على 
مغناطيس فقط أسلاك كهربية فقط مصابيح كهربية مغناطيس وأسلاك كهربية 
4.من مصادر الطاقة الميكانيكية التي تحرك مغناطيسيات المولد الكهربي لإنتاج الكهرباء 
تدفق المياه الرياح محرك داخلي جميع ما سبق 
5.تُستخدم للحد من سريان التيار الكهربي في الدوائر الكهربية. 
المولدات الكهربية المقاومات الكهربية البطارية المفتاح الكهربي 
6.يعتبر جسم الإنسان موصلًا جيدًا للكهرباء؛ لأنه يحتوي على 
خلايا ماء هواء 
ببدء حركة الإلكترونات خلال الدائرة الكهربية. 
البطارية المفتاح الكهربي 
8.تنجذب المواد المصنوعة من الحديد إلى 


المفتاح الكهربي المغناطيس الكهربي الدينامو 
9.القوى المسئولة عن جذب الأجسام لأسفل نحو مركز الأرض هي 


الكهربية المغناطيسية الجاذبية 
0. کل ما يلي مواد موصلة للكهرباء ما عدا 
النحاس الألومنيوم الخشب 
1 .كل ما يلي مواد عازلة للكهرباء ما عدا 
الخشب ي 
2. كل ما يلي مواد لا تنجذب إلى المغناطيس ما عدا 
الخشب المطاط الألومنيوم 
3.أي الأجهزة التالية لا تعتمد فكرة عملها على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي؟ 
المولد الكهربي المحرك الكهربي المصباح الكهربي 


إجابات أكمل شهر نوفمبر 
1 تتفرع الشعيرات الدموية وتمر عبر النفرونات الموجودة بداخل كل كلية. 
2) يتخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة في صورة عرق عن طريق الجلد . 
3 الجهاز المسئول عن تنقية وترشيح الدم من الفضلات البولي . 
4) العضو المسئول عن ترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا الكلية . 
5) تتكون اليوريا من هضم وتكسير البروتينات داخل خلايا الجسم. 
6) تعمل الكلية في الجهاز البولي على تنقية الدم من الفضلات. 
7 يخزن البول في المثانة البولية لحين طرده خارج الجسم عن طريق القناة البولية. 
8 يعمل جهاز الإخراج على تخزين الفضلات والتخلص منها. 
9) تعمل الدائرة الكهربية كنظام مغلق لنقل الطاقة الكهربية. 


0) تتحكم المفاتيح في تشغيل وإطفاء أضواء المصابيح. 


1) عند احتراق أحد المصابيح الموصلة على التوالي تنطفئ باقي المصابيح. 


2) تسحب الأرض الأجسام التي لها كتلة بفعل الجاذبية . 

3 كلما زادت المسافة بين الأجسام ومركز الأرض قلت قوة جاذبية الأرض لها. 
4) وجود ملعقة ألومنيوم ضمن مكونات الدائرة الكهربية يجعلها دائرة مغلقة. 
5 تغطي أسلاك الكهرباء بمادة عازلة . 


6 وجود المواد العازلة كجزء من الدائرة الكهربية يجعلها مفتوحة . 


7) الشحنات الكهربية لا تستطيع أن تمرمن خلال المطاط . 
8) تستخدم المقاومة الكهربية للحد من سريان التيار الكهربي في الدوائر الكهربية. 
9 يمكن سريان الشحنات الكهربية خلال المواد الموصلة للكهرباء . 


0) عند تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاسي يتولد في الملف تیار كهربي . 


1) عند احتراق أخد المصابيح في دائرة كهربية موصلة على التوالي؛ فإن باقي المصابيح لا تضئ . 
2) في حالة التوصيل على التوالي يسري التيار الكهربي في مسار واحد . 


3) سريان الشحنات الكهربية داخل السلك المعدني تُسمى التيار الكهربي 1 


4) تعتمد قوة الجاذبية على كتلة الجسم. 

5 تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة التي تعمل بالكهرباء عبر الأسلاك الكهربية . 
6 تعتبر الكهرباء شكدًا من أشكال الطاقة . 

7) في الدائرة الكهربية المفتوحة لا يمكن تدفق التيار الكهربي. 

8) يعمل المفتاح الكهربي على فتح وغلق الدائرة الكهربية. 

9) تصنع الدائرة الكهربية من مواد جيدة التوصيل للكهرباء. 

0) الأسلاك الكهربية مُغطاة ب البلاستيك لحمايتنا من الصدمات الكهربية. 

1) تحافظ المقاومة الكهربية على سلامة الميكروويف من خطورة شدة التيار الكهربي. 
2) تعتمد فكرة عمل المولد الكهربي على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. 


3) تحافظ الجاذبية على ثبات الإنسان والأشياء على سطح الأرض. 


4 يمكن إنتاج تيار كهربي عن طريق المولد الكهربي . 
5 المجال المغناطيسي الناتج عن التيار الكهربي يجذب الحديد والنيكل. 

6) معدن الحديد ينجذب إلى المغناطيس؛ لأنه مادة مغناطيسية. 

7) يستخدم جهاز الجلفانومتر للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. 

8) توصل مصابيح الزينة الصغيرة على التوازي في الدائرة الكهربية. 

9 تعمل المقاومة الكهربية على إبطاء تدفق الشحنات الكهربية في الدائرة الكهربية. 
0) تعمل المواد على العازلة إيقاف تدفق الكهرباء في الدوائر الكهربية. 

1) تجذب الأرض الكائنات الموجودة على سطحها باتجاه مركز الأرض. 

2) الأسلاك الكهربية مصنوعة من مواد جيدة التوصيل للكهرباء. 

43) عند اتصال مكونات الدائرة الكهربية مع بعضها فإنها تعمل كأنها نظام مغلق واحد. 
44) تعمل المقاومة الكهربية على إبطاء سريان التيار الكهربي. 

5) الدائرة الكهربية تعمل كنظام مغلق في نقل الطاقة الكهربية. 


6) تعمل المقاومة الكهربية على إبطاء تدفق الشحنات الكهربية في الدائرة الكهربية. 


7) حركة الشحنات الكهربية خلال الأسلاك تُسمى التيار الكهربي. 


8) يعتبر الحديد من المواد التي تنجذب إلى المغناطيس. 
9) يستخدم الجلفانومتر للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. 
0) عندما يتدفق التيار الكهربي خلال سلك معدني ينتج عن ذلك مجال مغناطيسي حول السلك. 


1) يمر التيار الكهربي في مسارات متفرعة في حالة التوصيل على التوازي. 


إجابات (1- ×) شهر نوفمبر 
1] يشارك الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي في عملية الإخراج. 
2] تتكون اليوريا نتيجة تفكك الكربوهيدرات داخل خلايا الجسم. 
3] الكلية هو العضو الرئيسي في الجهاز البولي. 
4 تبدأ عملية الهضم في الفم. 
5] تعمل الرئة على تنقية الدم من الفضلات في صورة بول. 
6 يجمع جهاز الإخراج الفضلات التي تنتجها الخلايا ويطردها خارج الجسم. 
7] تعمل أجهزة الجسم المختلفة بشكل منفصل عن بعضها. 
8 لا يعتبر الجلد من أعضاء الإخراج في الجسم. 
9] لا يعتبرغازثاني أكسيد الكربون من المواد الإخراجية. 
0] توجد النفرونات داخل الجلد لترشيح وتنقية الدم من الفضلات. 


11] ينتقل التيار الكهربي في الدائرة الكهربية عبر الأسلاك. 

2 يمكن توصيل سلاسل المصابيح الكهربية بطريقة واحدة فقط. 

3 يجذب المغناطيس جميع المعادن. 

4 نستطيع رؤية المجال المغناطيسي ولا نرى تاثيره. 

5 جسم الإنسان ردئ التوصيل للكهرباء لاحتوائه على الكثير من الماء. 
6 لا تؤثر المسافة على قوة جذب المغناطيس للمواد المغناطيسية. 


7] يتم توليد الكهرباء من المصادر المتجددة فقط. 
8] يعتبر المطاط من المواد الموصلة للكهرباء. 
9 المواد الموصلة للكهرباء تحمينا من التعرض لصدمات التيار الكهربي عند لمسها. 


0] يمكننا توليد تیار كهربي باستخدام مغناطيس. 

1 الدائرة الكهربية عبارة عن مسار مفتوح يسمح بتدفق الشحنات الكهربية. 

2 تعتبر الكهرباء شكلًا من أشكال المادة. 

3] الدائرة الكهربية المفتوحة تسمح بتدفق الشحنات الكهربية. 

4] وجود المواد العازلة للكهرباء ضمن مكونات الدائرة الكهربية يجعلها مغلقة. 

5 ملامسة سلك غير معزول یمر به تیار كهربي لا يشكل خطر على سلامتنا. 

6 المواد العازلة تقاوم تدفق الكهرباء. 

7 في التوصيل على التوالي إذا تلف مكون في الدائرة الكهربية يظل باقي المكونات تعمل. 
8 عند التوصيل على التوازي يتم توصيل كل مكونات الدائرة الكهربية في مسار واحد. 
9 يتوقف سريان التيار عند انقطاع أحد مسارات الدائرة الكهربية المتصلة على التوازي. 
0 القوى المغناطيسية هي قوى جذب فقط. 

1 جميع المعادن تنجذب إلى المغناطيس. 

2 يمكن استخدام القوى المغناطيسية لتوليد الكهرباء. 

3 إذا تم توصيل مشبك ورق معدني بدائرة كهربية يضئ المصباح بسهولة. 

4 لا يمكن تشغيل الثلاجة والتلفاز والخلاط في وقت واحد داخل المنزل. 

5 يمكن للمغناطيس جذب الأشياء خارج المجال المغناطيسي. 

6] يعتبر المغناطيس الكهربي مثال يوضح كيفية عمل الكهرباء والمغناطيسية معا. 

7 يستخدم المولد الكهربي في إنتاج المجال المغناطيسي من الكهرباء. 

8 يتم إنتاج معظم الكهرباء من الموارد المتجددة فقط. 

9 جميع المعادن تنجذب إلى المغناطيس. 

0 عند توصيل الدائرة الكهربية على التوازي يتم توصيل كل مكونات الدائرة في مسار واحد 


إجابات المصطلح العلمى شهر توفعبر 


. عملية طرد الفضلات من الجسم عبر أحد أغشيته. عملية الإخراج 
. وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة النفرونات 

. العضو«اللمسئول)عن استخلاص الماء والأملاح الزائدة في صورة عرق. 

. عضو يقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات على صورة بول. 

. الجهاز المسئول عن تخزين الفضلات والتخلص منها. جهاز الإخراج 
. الجهاز المسئول عن تكوين البول وطرده خارج الجسم. الجهاز البولي 
. العضو المسئول عن إخراج الفضلات الغازية من الجسم. الرئتان 

. مسار مغلق يتدفق من خلاله التيار الكهربي. الدائرة الكهربية 


. الحيز المحيط بالمغناطيس الذي تظهر خلاله قوته المغناطيسية. المجال المغناطيسي 


0طريقة يتم فيها توصيل سلسلة من المصابيح الكهربية بحيث يكون لما 
5 التوصيل على التوازي 
مصباح دائرة كهربية خاصة به. 
1. قوة الجذب التي تؤثر على جميع الأجسام التي لها كتلة. الجاذبية 
2.مواد لا تنجذب للمغناطيس. مواد غير مغناطيسية 


3.مواد تنجذب إلى المغناطيس. مواد مغناطيسية 


4. أداة تستخدم في فتح وغلق الدائرة الكهربية. المفتاح الكهربي 


5. حركة الشحنات الكهربية خلال مادة موصلة للكهرباء. التيار الكهربي 


6.المواد التي تجعل الدائرة الكهربية مغلقة وتسمح بمرور التيار الكهربي. العواة الموصيلة 
7.المواد التي تجعل الدائرة الكهربية مفتوحة ولا تسمح بمرور التيار الكهربي. المواد العازلة 


8.شكل من أشكال الطاقة تنتج من تدفق الشحنات الكهربية في مسار مغلق. الكهرباء 


9.مواد تسمح بسريان الإلكترونات من خلالها بسهولة. مواد موصلة للكهرباء 
0.مواد لا تسمح بسريان الإلكترونات من خلالها بسهولة. مواد عازلة للكهرياء 
1.أداة تحد من سريان التيار خلال السلك الكهربي في الدائرة الكهربية. المقاومة الكهربية 
2.نوع من قوى السحب التي تؤثر في الأجسام التي لها كتلة. الجاذبية 

3. طريقة لتوصيل عدة مصابيح في دائرة كهربية من خلال مسار واحد. التوصيل على التوالي 
4.مصدر الطاقة الكهربية في الدائرة الكهربية. البطارية 
5.مواد تقوم بحمايتنا من الصدمات الكهربية. المواد العازلة 

6 جهاز يحول الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الكهربية. المولد الكهربي 
7.عملية توليد تيا ركهربي باستخدام مجال مغناطيسي. الحث الكهرومغناطيسي 
8 جهاز يُُستخدم للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. الجلفانومتر 
9.مواد لا تسمح بسريان التيار الكهربي من خلالها بسهولة. المواد العازلة للكهرداء 
0.قوى تسحب الأجسام إلى أسفل. الجاذبية 


1.مواد تسمح بمرور التيار الكهربي من خلالها. مواد موصلة للكهرياء 


إجابات الأسئلة العامة شهر نوفمبر 
1. علل: 
- الجهاز التنفسي له دور هام في عملية الإخراج . 
؛ لأنه يخلص الجسم من غاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق عملية الزفير. 
- تعتبر الكلية هو العضو الرئيسي في الجهاز البولي. 
؟ لأنها تقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات عبر النفرونات الموجودة بداخلها. 
- لا يعتبرالبرازمن المواد الإخراجية بالرغم من أنه من الفضلات. 
؛ لأنه طعام غير مهضوم ولا تنتجه خلايا الجسم. 
- تحافظ الأرض على ثبات الأشياء والإنسان على سطحها. 
؛ لأن الأرض لها قوة جاذبية تسحب الأجسام في اتجاه مركزها. 
- يعتبر النحاس مادة غير مغناطيسية. 
؛ لأنه لا ينجذب إلى المغناطيس عند تقريبه إليه. 
- لا بد أن تحتوي الدائرة الكهربية على بطارية. 


؛ لأنها تعمل كمصدر للتيار الكهربي في الدائرة. 
- للمواد العازلة للكهرباء أهمية في حياتنا. 
؛ لأنها تستخدم في تغطية الأسلاك الكهربية والموصلات لحمايتنا من أخطار الكهرياء. 


- تستخدم المقاومات الكهربية في بعض الدوائر الكهربية. 
للحد من تدفق التيار الكهربي في الدوائر الكهربية. 


- يفضل استخدام الدوائر الكهربية الموصلة على التوازي بدلًا من الدوائر الكهربية المؤصلة على 
التوالي في المنازل. 


؛ لأنه إذا فتح أحد الفروع المتوازية في الدائرة الكهربية» يستمر سربان التيار في الفروع الأخرى» وتظل 
باق الأجهزة تستقبل التيار. 


- الدائرة الكهربية تعتبر نظامًا. 
؛ لأن مكوناتها تعمل معًا كوحدة واحدة لأداء وظيفة محددة. 


- يفضل استخدام الدوائر الكهربية الموصلة على التوازي في المنازل. 
؛ لأن في التوصيل على التوازي إذا تلف أحد مكونات الدائرة يستمر انتقال التيار الكهربي. 
- ينجذب الحديد إلى المغناطيس» بينما الخشب لا ينجذب إلى المغناطيس. 
؛ لأن الحديد مادة مغناطيسية بينما الخشب مادة غير مغناطيسية. 
- تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس أو الألومنيوم. 
؛ لأنها مواد موصلة للكهرباء. 
- يستخدم المولد الكهربي في إنتاج الكهرباء. 
؛ لأنه يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 
- للكهرباء أهمية كبيرة في حياتنا. 
؛ لأن معظم الأجهزة في حياتنا اليومية تعتمد على الكهرباء كمصدر للطاقة. 
- تغطي الأسلاك الكهربية بطبقة من البلاستيك أو المطاط. 
؛ لأنها مواد عازلة فتحمينا من التعرض للصدمات الكهربية. 
2. ماذا يحدث عند: 
- قذف كرة لأعلى بالنسبة لقوة جذب الأرض لها ؟ 
تقل قوة جاذبية الأرض للكرة. 
وضع قطعة من الخشب بجوار مغناطيس ؟ 
لا تنجذب قطعة الخشب للمغناطيس. 
لمس سلك معدني غير معزول يتدفق فيه تيار كهربي ؟ 
يحدث صدمة كهربية وقد تسبب الوفاة. 


ت#صيل شلك الداكرة الكهردية رفظ من التماض ؟ 


لا يسري تيار كهربي عبر الدائرة. 
تدفق تيار كهربي خلال سلك معدني ؟ 
ينتج مجال مغناطيسي حول السلك. 


احتراق مصباح واحد من سلسلة المصابيح المتصلة مع بعضها على التوالي ؟ 
تنطفئ باق المصابيح. 

توصيل قطعة من المطاط في الدائرة الكهربية ؟ 
لا تسمح بمرور التيار الكهربي خلالها؛ لأنها مادة عازلة. 

مرور تيار كهربي في سلك معدني معزول؟ 
ينشأحول السلك مجال مغناطيسي. 


تلف أحد ا الد انرق الأمُتصلة أجزاؤها على التوازي بالنسبة لباقي مكونات الدائرة ؟ 
تظل باقي مكونات الدائرة تعمل كما هي. 

تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاس معزول ؟ 
يتولد في الملف تباركهربي. 

زيادة سرعة حركة المغناطيس 7[ اف من س لللهحاسي معزول ؟ 
يتولد في الملف تيار كهربي أكبر. 


EET 
ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي..‎ - 


عملية توليد تیار کهربي باستخدام مجال مغناطيسي. 

4. استخرج الكلمة المختلفة: 

- [الكليتان- المستقيم- الحالبان- المثانة البولية]. 

- [الجلد- الكلية- القلب- الرئتان]. 

- [البطارية- السلك الكهربي- المغناطيس الكهربي- المفتاح الكهربي]. 

- [عملة معدنية- أسلاك كهربية- ممحاة- مسمار من الحديد]. 

- [قطعة من المطاط- عصا من البلاستيك- ملعقة من الألومنيوم- سكين بلاستيك]. 
- [البلاستيك- الحديد- الخشب- الألومنيوم]. 


- [المولد الكهربي- المحول الكهربي- المفتاح الكهربي- المحرك الكهربي]. 


5. اذكر أهمية كل من؟ 
- المثانة البولية. 
يخزن بها البول لحين طرده خارج الجسم. 
الجلد. 
يخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة في صورة عرق. 
الكليتين. 
تنقية وترشيح الدم من الفضلات مثل اليوربا. 
البطارية. 
مصدر للتيار الكهربي في الدائرة. 
المفتاح الكهربي. 
التحكم في فتح وغلق الدائرة الكهربية. 
الدينامو. 
توليد الكهرباء؛ حيث يقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 


المقاومة الكهربية. 


إبطاء حركة التيار الكهربي في الأجهزة وحمايتها من التلف. 
المواد الموصلة للكهرباء. 
صناعة أسلاك الكهرداء. 


المواد العازلة للكهرباء. 


تغليف أسلاك توصيل الكهرباء. 


الجلفانومتر. 
الاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. 
- المولد الكهربي. 


توليد الكهرياء؛ حيث يقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 


6. افحص الدوائر الكهربية التالية؛ وحدد الدائرة الكهربية التي ستؤدي إلى إضاءة المصباح. 
5 6 6 5 
د دع رط حط 
)00( کي ب (د) 
الإجابة/ ٠‏ الدائرة (ج) 


7. هل سيضئ المصباح في الدوائر الكهربية الآتية؟ اكتب نعم/ لا بجانب كل رسم. 
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جهازالاخراج : هو جموعه من الاعضاء والاجهزة الق بجع الفضلات النايحة من احتراق الغذاء داخل 
الخلابا وتطردها خارج الجسم 


هى عمليه حيوية تحاص خلالها الجسم من الفضلات التي اتجنها الخلابا خلال عملية الاحتراق 
س : كيف تدج النضلات 

تنج الفضلات سبب حدوث العديد من العمليات الحيوية وميا داخل اجسامنا لنبقى احياء 
س : اذكر اهم الفضلات الضارة النايجحة عن خلاا الجسم 

١‏ - الاملاح التى تحرج مع العرق والبول 

= غاز ثاني اكسيد | ون 

س : علل ... يحب التخلص من الفضلات والسموم التي تنتجها الخلا 

لا نه اذا لم تخاص الجسم من هذه الفضلات والسموم فسيصاب بالمرض 


سكون الجهاز الاخراجي من مجموعه من الأجهزة والاعضاء تشترك معا في عمليه الاخراج 
١‏ - الجهاز البولي الذي سوم بإخراج البول 

۲ - الجلد الذي بوم بإخراج العرق 

۴ - الجهاز التنفسي الذي قوم بإخراج غاز ثاني اكسيد الكريون 


Cene 


الجهاز البولي : هو جهاز اخراجي مسؤول عن مخليص الدم من الفضلات الذائبة 
البول : وسائل ناتبج من تنقيه الدم داخل الكليتين وون من الماء الزائد واليوريا 
وفضلات اخرى 

الول : هو عمليه طرد البول خارج الجسم 

س : أذكر اعضاء الجهاز البولي ؟ 

١‏ - الكلية (الكلى) 


تعمل على تنقية وتنظيف الدم حوالي ٠١‏ مره في اليوم 


الصف السادس الابتدائي مذكرة الأمين في العلوم ٠١4‏ الأستاذ / هاني أمين - ٠١۵۵00۴١4 - ۰۱۰1۱1٤۲٤١‏ 
س : كيف بصل الدم الى الكلية ؟ 
سم تقل الدم الى الكلية عن طرین شرا ن كبير حيث يفرع في نهابته الى 
شعيرات دموية تقوم سَمرير الدم الى النفرونات 
؟ - النفرونات (المرشحات) 
هي عباره عن وحدات ججهرية داخل الكلية تعمل على ترشيح الدم وازالة 
المواد الضارة منه مثل اليوريا التي مخرج في صوره بول 
س : كيف تتكون اليوريا 
تتكون اليوريا من استهلاك البروتینات 


۴ - الحالب : هو عباره عن انبوب رفيع ينمل البول من الكلية الى المثانة 

> - المثانة والقناه البولية : هي عباره عن كيس بجمع فيه البول ويم تفريغه خارج 
الجسم عن طريق انبوب مسمى القناه البولية 

س : لماذا لا مر خلاا الدم والبروتينات عبر المرشحات [ النفرونات) 

سبب كبر حجمها لذلك تظل داخل الجسم 


CC ® 


عن طرين الجلد ّم التخلص من الفضلات في سوره عرق مخريح من مسام ا جلد 


سْم التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون بواسطه الجهاز التنفسي في عمليه الزؤير 

كنضلات غازيه من خلال الرثتين 

س : عل لا يّبر البراز من المواد الإخراجية ؟ 

لان عمليه الاخراج هي عمليه طرد الفضلات النائجة من خلايا الجسم عبر اغشيئها اما البراز فهو مواد غذائية 
غير مهضومة 


إبيا 


الادوات : ورق ترشيح او مناشف ورقيه - دباسه - قمع - وعاء كير شفاف - ماء - ۲۰ جرام 
من الماح - ٠١‏ جرام فاصوليا حمراء- ٠١‏ جراما من الارز 
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الخطوات : 

١‏ - َمل الفاصوليا الحمراء خلابا الدم الحمراء 
۲ - مل الارز البروتينات 

مل امم اليو 

ّم وضع كل هذه ا مكونات في الماء لتمثيل الدم والفضلات 

سم ميل الغشاء الداخلي للتيفرون بواسطه استخدام المرشحات 
المشاهدة : قام المرشح صل الفاصوليا الحمراء والارز ومح بمرور الملح الذائب في الماء مل الفضلات حيث 
اصبح الماء دون بادا تطفو على سطحه ما يدل على ان الجسيمات الكبيرة لا مر عبر المرشح 
الاستنتاج : الدم والفضلات يرشح عن طريق الكلية والنفرونات فيخرج البول ( الفضلات) 

الذي يحوي على اليوربا 

س : ما اوجه التشابه واوجه الاختلاف ين التموذيج | ا 
اوجه التشابه : تتشابه طريقه عمل النموذج مع طريقه عمل الكلية المقيقية 
اوجه الاختلاف : يحتاف تركيب النموذج عن تركيب الكلية الحقيقية 
س : ما هي مزادا استخدام تموذيج لدراسة الكلية بدلا من استخدام الكلية الحقيقية 
-١‏ يحاكي النموذج الكلية الحقيقية 
؟ - استخدام النموذج وفر الوقت والجهد ويحفظ حياه الاشخاص 
١‏ - الجهاز العصبي دنبه الجسم للجوء ويحفزه البحث عن الطعام 
١‏ - الجهاز العضلي ساعد في مهام عديده منها مضع الطعام وتحربكه داخل الجهاز المضمي 
٣‏ - الجهاز التنفسي بوفر الأكسجين اللازم لحرق الطعام وامّابج الطاقة 
4ح الجهازذ الحضمي دقوم ميت الطعام واستخلاص العناصر الغذائية 
ه - الجهاز الدوري بوزع العناصر الغذائية والأكسجين على الخلا 
5 - جهاز الغدد الصماء نظم عمليه حرق الغذاء داخل الخلا عن طرين الحرمونات مثل الانسولين 
۷ - الجهاز الاخراجي نموم سيط الدم من الفضلات النايحة من احتراق الغذاء داخل الخلايا 


ية الخاص بك وك 


الانسان الحقيقية ؟ 


س : ما هو مرض السكر ؟ هو مرض ناتج عن نقص افراز الانسولين في الدم 
الانسولين : هو هرمون بنظم مستوى السكر في الدم و سّم افرازه من البنكرياس عند حدوث نقص في افراز 
هرمون الانسولين من البتكرراس سسبب ذلك في الإصابة بمرض السكر 
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س : ما هي ال ملول المتاحة لحل مشكله قصور اداء البتكرياس لأداء وظيغته في افراز الانسولين 
١‏ - استخدام تقنيات مختلفة لمنابعه حالات المرضى وعلاجهم من المنزل 

؟ - استخدام اجهزه قياس السكر المنزلية 

۴ - سم حمّن مرض السكر يجرعات مننظمة من الانسولين عن طريق الحمّن التقَليدية او 


بن 1 مأ هي مضخة الانسولين 

هي جهاز صل بحسم مرضى السکر ويساعده على 
ضبط مستوى السكر في الدم من خلال حمّن الانسوين 
بشکل تلقائي عند حاجه الجسم اليه 


ماذا تعرف عن البنكرياس الصناعي ؟ 
عمل الباحثون على ابكار شكرياس صناعي عمل كمضو داخل الجسم ويقوم نضخ الانسولين تلقاثيا والاستغناء 
عن توصيل مضخة انسولين خارجيه للمريبض 


١‏ - بشعر المخ بالتوتر فبرسل الاشارات الى باقي الأجهزة لتبدا في الاستجابة 
۲ - عند الشعور باللوئر تشباطا نبضات القاب ويزداد تدفق الدم 

٣‏ - يعمل كل جهاز في جسم الانسان بشكل منفرد 

؟ - معاون القلب والرثثان لتوؤير الآكسجين العضلات 

5 - سّحرك الذراع لالتقاط الاشياء شعل الجهاز العضلي 

لا - لا جيب المخ عند الشعور بالتوتر 

۸ - يعمد الجهاز العضلي على الجهاز الدوري في الحصول على الأكسجين 
٩‏ - بوفر الجهاز الدورى العناصر الغذائية للخلاا العصبية 

٠‏ - الخلية المصبية لما القدرة على حزن واطلاقٌ الطاقة سرعه 

١‏ - تنتظم الأنسجة في حزم لتشكل تركيب العضو 

١‏ - تنتظم الانسجة العضاية في حزم لتشكل الخلية 

٠‏ - الجهاز عباره عن مجموعه من الاعضاء الت تعمل على اداء وظيفه واحده للجهاز 
¢ عضلات الجسم تنشاءه في الرکیب ١‏ 

٠٠‏ - کل عضوف الجھاز سهم في حَحمَيقَ وظيفه الجهاز بكفاءة 

- تبذل العضلات جهدا عند انقباضها 
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۷ - تسهم الاعضاء في نجاح وظيفه النسيج 
r ¥‏ 
٩‏ - تتحرك كافه عظام الجسم عن طريق الجهاز المضمي 
٠‏ - من وظيفه عضلات الساعد تحريك الخصر بشكل ارادي 
١‏ - موم القاب بضخ الدم الحمل بالأكسجين الى كل خليه بشكل لا ارادي 
5 - تعر حركه عضلات العين من العضلات الت تتح رك ارادا 
- العضلات الإرادية هي عضلات مك التحكم في حركلها 
٤‏ - العصلات اللاإرادية هي عضلات تلمائيه 
٠١‏ - يعبر الذراع والساعد من العضلات اللاإرادية 
اب الجهاز الدوري سكون من غدد تفرز هرمونات 
۷ - حافظ جهاز الغدد الصماء على درجه حراره الجسم وضغط الدم 
۸ - في عمليه الزفير تتبسط عضله الحجاب الحاجز لاسفل 
٩۹‏ - في عمليه الشهين تنقبض عضله الحجاب الاجر لأسفل 
١‏ - ثنى وفرد الكوع من الحركات الإرادية 
١‏ - بفكك الطعام كيميائيا بواسطه الانزمات التي تفرز في الامعاء الغليظة 
۲ - يصب البتكرياس و الحويصلة الصفراوية الانزمات في الامعاء الدقيقة 
تعرف الامعاء الغليظة باسم المُولون 
4" - يحنزن اليد والعضلات الجلوكوز في صوره نشا حيواني 
- ينم تخزین سكر الجلوكوز في الكبد والعضلات باسم البليكوجين 
- عمليه الاخراج هي عمليه حيوية بخاص خلالها الجسم من الفضلات التي انتجنها الاعضاء 
۷ - النمر ونات هي وحدات مجهرية توجد داخل المنانة 
۸ - تتكون اليوريا من استهلاك الكربوهيدرات 
۹ - بجمع البول في المثانة ويم تفريغه عن طريق القناه البولية 
٠‏ - الجليكوجين هو هرمون دنظم مستوى كميه السكر في الد 


١‏ - هرمون بفرز في البتكرياس وينظم مستوى السكر في الدم 

۲ - مرض بصيب الانسان نيجة نص افراز هرمون الانسولين 

6 غمليه حيوية بخاص خلالما الجسم من الفضلات التي انتجتها الخلا 

٤‏ - مجموعه الاعضاء والاجهزة التي مجمع الفضلات التي انتجنها الخلابا وتطردها خارج الجسم 
ه - عمليه طرد الفضلات النائجة من خلاا الجسم عبر اغشيئها 

الاح عضلات لا ہکن التحكم بها 

۸- عضلات بمكى التحكم بها 


۹- تقاص طول العضلة الذي سسبب في حركه العظام في مجاه واحد 
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٠‏ تددن طول العضلة التي سُسبب في حركه العظام 

-١‏ الياف طويله 2 تسمح بالمركة وقادره على ع واطلاق الطاقة بسرعة 

۲ الم إوسال ازات حصييدال ااه واجهزه الجسم المخمّلفة للاستجابة 
٠‏ - جهاز بفرز الحرمونات التى محفز عمل باقي اجهزه الجسم للاستجابة 

٤‏ - جهاز بوفر العناصر ر الغذائية لجميع اجزاء ام 

- جهاز مد باقي الأجهزة بالأكسجين ناص من غاز ثا ني أكسيد الكربون 

7 - جهاز سوم نل الدم الحمل بالأكسجين والعناصر الغذائية 0 اعضاء واجهزة الجسم 
۷ - جهاز بوم سّحريك عظام الجسم للاستجابة وحمابه باقي اجهزه |+ 

۸ - جهاز صل الجسم وساعد على ضبط مستوى السكر في الدم من خلال حن الانسولين دشكل تلقائي 
٩‏ - جهاز عمل كمضو داخل الجسم وموم بدخل الانسواين تلقاثيا حسب ال حاجة 
9 ساد 7 الدم من الفضلات الضارة مثل اليوريا 


عند ند سوط رجل من اعىالدراجة تع اة (حسية - عصبية) 
.... المزيد من الدم لتغذية العضلات اللازمة لک (القلب - الرتان) 

الميلا ” ...ف استجاءة اجهزه الجسم المختلفة (التنفسي - العصبي) 

۴ اا اسا الجهاز 0 (والعصي - المضي) 


1 العناصر الغذائية للخلانا العصبية (المضي - اتتفسي) 
بدخل الآكسجين الى الجسم عن طريقٌ الجهاز ................. (التفسي - الدوري) 
شعورك الآ عند وخز قدمك بمسمار عبر امستجاية ................ (حسية - حركة) 
الخلية ....... کو على كين دا سرعة (العصبية - العضلية) 
تعمل معظم الاعضاء 5 5 0 TY‏ (جهاز - نسيج) 
تتعاون مجموعة الخلا امخرة لكين ... 3 (نسييح - عضو) 
س تنقبض العضلة فإنها ... (تشمد . 
الاعضاء غا (الجهاذ - النسييج) 
نات الجهاز العضلي الميكلي ... (المخ - الأرطة) 
علوت الرقبة من العضلات .. (الإرادية - اللاإرادية) 
AE FEW‏ 9م 7 (الإرادية - اللاإرادية) 
عضلة القلب من العضلات ...............٠‏ (الإرادية - اللاإرادية) 
جهاز الغدد الصماء من غدد تفرز :.............. (بروتینات - هرمونات) 
في حالات التوتر ................. ضربات القاب (تزداد - تقل) 
مك التحكم في العضالات ...............٠‏ (اللاإرادية - الإرادية) 
برج البول عن طرق ..............٠‏ (القناة البولية - المستقيم ) 
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. سكون النسييح من مجموعة من الاجهزة‎ - ١ 
. عضلات البطن من العضلات اللاإرادية‎ - ۲ 
. الجهاز الدورى تحاص الأكسجين من الحواة الجوي‎ ت٣‎ 
. ۽ - الجهاز الحضمي نل الحرمونات والدم والغذاء إلى كل أنحاء الجسم‎ 
. سدا الجهاز لاز اض المرىء‎ - ۵ 
. رز القاب هرمون الامسولين‎ - 5 
. نّم ترشيح وتتقية البول في المثانة البولية‎ - ۷ 
اذكر وظيفة واحدة لكل مما ياني ؟‎ : ٥س‎ 


( عضلة القلب - الكلية - الجهاز المضمي - البتكرياس - عضلة الحجاب الحاجز - عضلات العين - 
عضلة الفك - الجهاز التتفسي خييل) 


١‏ - ما هو الفرق بين العضلات الإرادية واللاإرادية ؟ 


- ما نوع افيؤلات الا و ونع الس 
۳ - ما هوسبب الع في شكل الخلا ڪا في الكاشات الحيه . 
6 - تبر عضلات العين من العضلات اللاراديةناقش ش هذه العبارة 00 
اب هي اجزاء الجهاز المضمي الذي ير من خلاطا العام . 3 
ظ ٦‏ - اذكر بعض من وظائف المضلات 
۷- مرض السكر ما هي اسباب حدوئه : م اکر بس عض الول المقرحة لحد مد 5-50 


الاب ماذا ذا تمرف عن الر وتات 


a= 
.. العضو الرئيسي في هذا لاهو‎ - ۲ 
Ess .. وظيفة هذا الجهاز‎ - * 
8 هل تعر فضلات البراز من المواد الاخراجية‎ - ٤ 
وما هو الجهاز والعضو المسُول عن اخراجها ؟‎ 
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س : كيف تنتقل الطاقة الكهربية الى الأجهزة والمصابيح في منزلك ؟ 
تسل الطاقة الكهربية الى الأجهزة والمصابيح عبر الاسلاك 

س : ما هي الدائرة الكهربية ؟ 

الحا مسار مغل يستخدم لل الطاقة الكهربية 

5 5 ) س : هل مكلك أن تذكر أمثلة للدائرة الكهربية ؟ 

-١ ۱ E‏ داخل المنزل : عند تشغيل الأجهزة التى تعمل بالكهرباء 
۲-خارج المنزل : حيث انها تكون محمولة على الأعمدة الكهربية 
س : هل مكنا اعبار الدائرة الكهربية كنظام ؟ : ٍ 

. الدائرة الكهربية تعتبر وحدة واحدةكنظام لانها تتكون من مجموعة عناصر ( الأسلاك والمفتاح الأجهزة ) 


شكل رقم (؟) شكل رقم )١(‏ 
نلاحظ : ١‏ - في كل من الصورتين» احترق مصباح كهربي واحد فقط 
؟ - أثر المصباح الحترق على كل ساسلة من المصابيح دشكل حتاف ٍ 
س : لماذا انطفات كل المصابيح في إحدى الصور بينما انطفا مصباح واحد فط في الصورة الاخرى؟ 


لانه : في شكل رقم )١(‏ ... ثم توصيل المصابيح جميعا في مسار واحد 
متصل كل مصباح تمد الطاقة الكهربية من المصباح الذي سبقّه . .. . 
فعند احتراق أحدهم لا بصل التيار الكهربي المصا الاخرى 

في شكل رقم (۲) ... ثم توصيل المصابيح جميعا في أكثر من مسار 
كل مصباح يسسّمد الطاقة الكهربية من مسار حتاف لا عمد في حصوله 
عليها على مصباح معين .... فعند احتراق احدهم سيصل التيار 
الكهرى المصام الاخرى 
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س : ما التصبوه الجاذية الأرضية ؟ 
اليه الزضية عي فو تب ارس لا و رن 
بكي لأرضية : قوة تؤثر في كل ال أجسام 
؟-الباذيلأرضية : قوة غير مرثية ولك من ملاحظتها 
- ال جاذبية الأرضية : تعر قوة سحب او قوة جذب 
- ال جاذبية الأرضية : تجذب جميع الأجسام التي على سطحها أو: تقع بالقرب منها باجا مركزها 
ام ا بات الأشياء n‏ 


العوامل التي تتوقف عليها الجاذبية؟ 
١‏ - الكتلة :كلما زادث كثلة الجسم ذات جاذسنّه للأشياء الحيطة به مل جاذبية 
الأرض الكبيرة سبب كلها الكبيرة مقارنة , مكثلة الأجسام الموجودة عليها 
؟ - المسافة :كلما زادت المسافة بين الأجسام ورک الأرض قل اثر قوة الجاذبية 
س : الجاذبية الارضية قوة غير مرئية ولكى بمكى ملاحظها 
دلل اناه صحة هذه ف التبارة 
الارخ ضء وهذا قعل یا 
؟- نشعر دائما الك اذا إلى أسفل» 


كو 


س : ما المقصود بالمغناطيسية ؟ 
القوة المغناطيسية : : هي قوة تنشأً !بن المغناطيس والمواد المغناطيسية 


آلية عمل القوة المفناطيسية 

١‏ - الجال المغناطيسى : الميز حول المغناطيس الذي تظهر فيه آثار القوة المغناطيسية. 

؟ - القوة المغناطيسية : تسمح بحذب او تنافر مواد معينة دون حدوث ثلامس مباشر. 

- القوة المغنا طيسية : قوة غير مرثية ولكى بمكن ملاحظتها 

- القوة المغناطيسية : تجذب جميع الأجسام التي على سطحها أو تفع بالقرب منها با تجاه مركزها 
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يصاع المغناطيس ؟ 


مع لايس من ن الخد يل أو مق مواد ای 


١‏ - بتجذب المغناطيس أو تافر مع مغناطيس آخر 


5 - بؤثر في المواد المغناطيسية فقط حيث قوم يجذبها أو سبحها عندما تتواجد فى ماله 
۳ - عمد ترب DM E‏ 0013 عنطط لمجال 
امي 


و 


4 عند تقريبه من كمية صغيرة من برادة حديد كن نط ارد‎ ١ 
سی اسأر اشکو انی تكن اس عن اال لاسي‎ 5 


مثل الحديد والكويلت والنيكل مثل الب والنحاس والررق والبلو سيك 


أوجه التشابه أوجه الاختلاف 


١‏ - قوتان غير مرثيان ١‏ - بجذب الجاذبية كل المواد نحوها بينما 
e ٢‏ الأجسام ال اة خرن المواد الغا ية فا 
شارط لس الجسم مبأشر ة للتأثير فيه a‏ 
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١‏ - تعد الداد رة الكهربائية نظاما 

؟ - تعتبر الجاذبية والمغناطيسية من القوى التي تثر علينا بوميا 

٣‏ - يمكن للجاذبية والمغناطيسية الأثرفي الاجسام ال اتلامس المباشر 
کا زاد تكله الجسم قات ا 

۵ - تزداد قوه الجاذبية بزناده المسافة 

7 - الجاذيية والمغناطيسية قوه غير مرثيه 

۷ القوه المغناطيسية هي قوه تنشا بين المغناطيس وكل المواد 

۸ - المواد المغناطيسية هي المواد التي تنجذب للمغناطيس 

9 - من المواد الغير مغناطيسية الحديد والكويات 

٠‏ - الجاذبية هي قوه جذب او تنافر 


ا التي تتجذب للمغناطيس ( الخشب - الحديد) 
١‏ - نصنع المغناطيس من ماده . ( النحاس - الحديد) 

٣‏ - نم توضيح محخنطط الجال لمغناطيسي , وأسملة 2 7 ( النحاس - الحديد) 
۽ - احترق مصبا اح متصل ع ساوح اخرى في عده مسارات فان بتي الصا .. ( تنطفئ - تظل مضيئة ) 
ه_- من العمل ل تتوقف عليه قوه الجاذية . .. ( الكثلة والمحجم - الكثلة والمسافة ) 
5- تل لاق اأكرية إل الج الكرافية عن طرق ... 0 ( الاسلاك - المواء) 
- تستقر الاشياء على الارض نعل .. 5 ( الجاذبية - المغناطيسية ) 
سم يذب الغو ال كل المواد ... 9 ( المغناطيسية - الغير مغناطيسية) 
و- ..... الخحيز حو رخا خللله الا 7 المغناطيسية [( الحال المغناطيسي - التنافر والتجاذب) 
ست N‏ ماده .... .20 اة - غير مغناطيسية) 


= اوو ءءء ٠‏ موادا اغا إيسي ةو لواد ار ا اطيسية 
a‏ دال على ضحة غذه الغبا!" . الماذية قوة غير مرئية مكل رؤبتها .۾ 
۳ ما هي أوجه الشبه ين الماذية والغاطيسية 


57 ماذا يحدث . . ٠.‏ إذا احترق مصباح تم توصيله ع عدة مصابيح أخرى في عدة مسارات ‏ 
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تذكر جيدا .... ما سبق دراسته في الأنشطة السابقة 
١‏ - تنقسم المواد الى مواد مغناطيسية ومواد غير مغناطيسية 
۲ - المواد المغناطيسية هى المواد الق تتجذب المغناطيس 
٣‏ - المواد غير المغناطيسية هى المواد التى لا تتجذب للمغناطيس 
س : هلكل المواد تتجذب للمغناطيس 
المواد التي تبجذب المغناطيس هي المواد المغناطيسية فط 


لاحظ جیدا .... وانتبه 

١‏ - جميع المواد المغناطيسية هي مواد معدنيه مثل الحديد والنيكل والكوبات 
" - ليست كل المواد المعدنية مواد مغناطيسية حيث ان النحاس والالومنيوم 
والفضة والذهب معادن ولكثها ليست مواد مغناطيسية 

۲ - كلما زاد حجم المغناطيس زادت قوته المغناطيسية ٍ 

؛ - ملف قوه جذب المغناطيس للمواد المغناطيسية من جسم لاخر 

ه- كلما زاد حجم المغناطيس تزداد المسافة الي ب 


س : ما هو المولد ؟ 53 
جهاز وم بتحويل الطاقة الميكانيكية (الحركية) إلى طاقة كهربية بواسطة aS.‏ 2 0 
المغناطيس والاسلاك e‏ 
س : ما هي آلية عمل المولد 5 
ّم استخدام المولد لإتاج. الكهرباء بواسطة التوربينات التي تدور بعدة طرق ثلفة 
١‏ - عن طريق الماء المتدفى من السد 
۲ - عن طربق الرباح من طواحين الحواء 
٠‏ - مصادر الوقود الاخرى النفط والفحم؛ لغليان الماء لينتج جار ماء 
بؤدي إلى دوران التوربين 
۽ - عندما دور التوربينات تعمل على دوران المغناطيسات الكبيرة 
الموجودة داخل المولد سرعة كبيرة 
ه - سسبب دوران المغناطيسات ولد شحنةكهريية مر عبر الأسلاك 
الحيطة وبذاك سم اتاج الكهر, اء 
7 - الكهرباء النائجة من المولدات تستخدم لإضاءة المنازل وتشغيل 
الاجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والثلاجات. 


التوربين جهاز ستخدم مجموعه شفرات تدور بِآثير قوه الرباح او الماء المتدفق عبر السدود لتوليد طاقه ميكانيكيه 
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: الشحنات الكهربائية عبر ساك موص ل كهربي 
؟ - عند سربان تيا ركهربي عبر سلك فانه يولد مجالا مغناطيسيا حول السلك 
اة صب الجال المغناطيسي الناتج عن التيار الكهربي اقوى اذا تم لف السلك 
حول قالب معدنى مثل مسمار صلب 


الكهرباء ؛ هي صوره من صور الطاقة تنح من تدفق الشتحدات الكهربائية في موصل 
كيبي( سلك ) 
التيارالكهربي : حركه الشحنات الكهرية (الالكثرونات)عبر موصل کهربي في مسار مغل 
ما هي شروط امال الثيار الكهربي في الدائرة ال 
١‏ - ان كون مسار الدائرة مغلمًا ببدا ON‏ 
8 "- وجود مصدر للتيار الكهربي مثل البطارية او مقبس حائط تقل الثيار الكهربي بين 
الاسلاك وبعضها 


211202010 
damoasma & 
113278010 |j 


الدام زة أكرة هي مسار من لرک رعس 
ما هي ا هری ؟ 
-١‏ وو ب نيام 


: بية مغلقه فيسري ايار الكهربي ويضيء المصباح 
٣‏ -عيل سد شل لح اگوی لح دا سا و ساد ايار الكهربي وينطفئ المصباح 


- مفتاح يدوي : . ل دوا عدو ن ادا رة مثل ماح الإضاءة‎ -١ 
٠ الموجخود على الجدان‎ 
© المفتاح الالي : سحكم في تدفق ى الثيار الكهربي آي مل المضساح الداخلي في‎ - ١ 


الترموستات الذي يضبط درجات الحرارة داخل ال ة مثل الثلاجة 


الصف السادس الابتداني 


مذكرة الأمين في العلوم ٠١14‏ 


س : قارن ين الدائرة | 


الأستاذ / هاني أمين - ٠00004۴14 - ۰۰111:4۲6١‏ 
كهربية المغلقة والممتوحة 
١‏ - بکون فيها متاح الدائرة مغلق ١‏ - کون فيها ماح الدائرة مفتوح 

۲ - بكون مسار الدائرة فيها منصلا اکن مسار الدائر ة فيها غير متصل 
۴ = يسري فيها الثيار الكبرلل ۳ لا سري فيها التيار الكهربي 


الصدمة الكهربية ؛ 


احد اخطار الكهر اء التي تحدث تيجة سربان التيار الكهربي في جسم الانسان 
سيب لمسه لسلك غير معزول 


س : علل . تعرض الشخص لصدمه كهربيه عند لمسه سلك غير معزول سري به تیار بي 


لان جسم الانسان يحتوي على نسبه كييره من الماء 


الذي يحوي على املاح مذابه فيه وهذه الاملاح بجعل 
الماء موصلا الكهرياء 


علل ... تغلف الاسلاك الكهرائية ا او المطاط 
لان المطاط والبلاستيك من المواد العازا لة التي لا سري فيها التيار الكهربي 
المواد الموصلة 4 المواد التي تتسمح بمرور . الكهر, اء خلالما 
مثل : الالومنيوم ل و النحاس (المعادن) 
المواد العازلة : هي المواد التي لا تسمح بمرور الكهرباء خلالما سهولة 
س : المطاط الخشب الورف المواء 
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الاس السود arr‏ وي 

۲ - المفتاح الداخلي في الترموسنات من انواع المقاتيح الاليه 

2 7 علاقه بين الكهرباء والمغناطيسية 
اس کن < جميع مکونات الدائر ة المفتوحة متصلة معا 

WY HOE‏ 0 موصله مغطاه طبقه من مواد عازله 

5 - المواد العازلة للكهرباء تقاوم سربان الكهرباء خلاما 

لا ضيء المصباح في دائرة كهربيه حنوي على ملعقة من البلاستيك 

۸- تتسبب قوه البخار النايحة عن غليان الماء في دوران الور بينات 

٩‏ - جسم الانسان موصل جيد للكهرباء 

٠‏ - المادة العازلة ماده تتف خلالما الطاقة الكهربية سهوله 


واد ار 1 ل سهوله ( تسمح - لا تسمح) 
- تسرم الطاقة الكيرية ية سهوله خلال المادة .... [ ار - الرضلة) 
۳ - الخشب من المواد ( العازلة - الموصلة ) 
۽ - تدور المغناطيسات داخل الور بينات سبرعه .................. ( منخفضه - عالية) 
0 مر التيار الكهربي عبر المواد .. | لاله .. الموصلة ) 
5- لس بدك للك غير تجززقه OT‏ ریه ( حراقٌ - صدمه) 
597 مر التيار الكهربي سنهوله خلال ( الحديد - البلاستيك) 
۸ - سمل دور المواد العازلة في الدوائر الكهربية في (حمابه البطارية - السلامة والامان) 
٩‏ - الماء فى اجسامنا موصل .. ... للكهرياء ( جيد - رديء) 
#لأح لا سمح ت rr,‏ ( النحاس - القماش) 


-١‏ حركه الشحنات الكهربائية عبر الاسلاك الموصلة 
۲ - مسار مغل لحركه الثيار الكهربى 
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تذكر جيدا وخليك ضاهم 
تصنف المواد تبعا لقدرتها على التوصيل الكهر, في ا 
١(‏ - مواد موصلة : ) تسمم بالسريان الالكترونات خلالها سهوله 
مثل المعادن ( النحاس - الالومنيوم - الحديد ) 
١‏ - مواد عازلة :_ )لا تسمح بسربان الالکارونات خلالما سهوله 
مثل الخشب والبلاستيك والمطاط والورق والزجاء 
س : ماذا يحدث في الحالات الأتية ؟ 
١‏ - وضع ماده موصله مثل مفناح معدني في دائرة که رمه بها بطاريه ومصباح 
تسري الكهرباء ويضيء المصباح 
۲ - وضع ماده عازله مثل قطاع خشبيه في دائرة كهربيه بها طاربه ومصباح 
ن مسري الکهراء وان ضيء المصباح 
هي مكون في الدائرة يبطئ من سريان التيارالكهربي - 
س : أبن توحد المقاومات الكهربية 
توجد في عض الاجهزة الكهرائية مثل محمصات الخبز والمیکرووف والفرن الكهربي 
(اهميه المقاومة الكهربية 
١‏ - التحكم في شده التيار الكهربي المار في الدائرة 
١‏ - الحد من الاضرار الت تلحق بمكونات الدائرة عند زباده شدة ايار الكهربي 


س : ما هي طرق توصيل الدائرة الكهربائية : ١‏ -التوصيل على التوالي ۲ - التوصيل على التوازي 
أولا : التوصيل على التوالي 

١‏ - مم توصيل جميع مكونات الدائرة في مسار واحد 

۲ - التيار الكهربى دسري في مسار واحد من جانب واحد من مصدر 

الطاقة 

۴۳ کن زباده الحمل توصل أكثر من مصباح 

؛ - اذا تعطل او توقف او احترق مصباح في الدائرة فان الدائرة بأكملها 

تتوقف عن العمل وتصبح الدائرة مفتوحه ولا سري التيار فيها 
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( ثانا : التوصيل على التوازي) 

١‏ - توصيل < جميع مكونات الدائر ةن أكثر من مسار 
۲ - یار کی سري في مارات متهددة من مصدر لته 
۳ - مکی زباده الحمل بوصيل أكثر من مصباح 

اذا تعطل او توقف او احرف 00# ةقان المصابيح الاخرى 
FO‏ وتظل الدائرة مغلقه ولا تنطفئ باقي المصابيح وبستمر 
التيار الكهربي في السريان 
س : ما هي طربقّه توصيل الدائرة الكهردائية في المنازل ؟ 
توصل الدائر: 5 الكهراية في ازل على النوازي 
س : : هل مكن اعبار المدن والبلدان جزعا من دائرة كهربيه واحدة . ؟ 
نعم عکی اعبار مدن وبادا نكامله جزءا من داثرة كهربيه واحده لأنها |0 
١‏ - مصدر للطاقة : وهو حاطه توليد الكهرباء التي نحو على المولدات التي 

تدفع الكهرياء للحارح عبر موصلات الطاقة 

3 موصلات الطاقة : هي خطوط الطاقة قة التي تتفل الكهرباء من محطه التوليد وتوزبعها الى امأكن الاستهلاك 
۴ت الل الكهربي : شل الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنازل والشركات والمصانخ 
س : علل . ٠‏ توصل الدائة الكهرانية في ازل على ارازي ولا توصل على الي 
لأنه من خلال التوصيل على التوازي بم تشغيل الأجهزة الكهردائية في نفس الوقت واذا توقف احداها عن 
لمعمل ستظل باقي الأجهزة تعمل بشكل 


س ١‏ يف اتاد RN‏ 
RAMEE‏ بيني افرع re‏ 
فاب ت#صيل السات E‏ لياس التيار الكهر بي الممولد 
۲ - عندما يكون المغناطيس ساكل وبعيد عن الملف لا ّحرك مؤشر الجلفانومتر 
4 - عنل تربك المغناطيس بتحرك مؤشر الجلفانومتر ليدل على تولد تيا ركهربي مکی زباده شده التیار 
الكهربي والجهد المتولد في الملف عن طريق زبادة 
-١‏ سرعه حركه المغناطيس ؟ - عدد حلقات (لفات)الملف 
س : : ما هي اهميه التأثير الكهرومغناطر 
تشي اطركات اکر بية ة ادات الحدد الكمرانية 
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تعلم جيدا 

١‏ - ان القلب هو عضله تنبت باستمرار 

؟ - يحوي القلب على منظم ضربات طبيعي يتبج تیارا كهربيا يعمل على فيز 
عضله القاب على الانقباض 

س : لماذا الاحتياج الى منظم ضربات قلب صناعي 

سبب توقف المنظم | لطبيعي عن العمل فنستخدم منظم ضربات القلب الصناعي 
للحفاظ على ضربات القلب بشكل طبيعي حتى تسسّمر الحياه 


( منظم ضربات القلب الصناعي )) 
١‏ - جهاز عمل البطاربة بم ادخاله في الصدر ويعمل على تحفيز عضله القاب على النبض على فترات 
منتظمة للمرضى الذين بعانون بطنًا فى ضربات القلب او عدم اتنظامها 
۲ - منظم ضربات القلب سمتخدم منذ أكثر من ٦۰‏ عاما 
۲ - يحوي منظم ضربات القلب الصناعي على هوائي اربال مدمچ به لإرسال 
المعلومات الى الاطباء ليتعرفوا على طريقه عمل القاب 
٤‏ - كل عام بزداد تطور هذه المنظمات مع تقليل حجمها 


فا بمكن وضعه داخل القلب باقل اجراء جراحي مکل 


س : ماذا حنج لصنع منظم ضربات القلب الصناعي 
١‏ = طارية 


؟ - اسلاك موصله للكهرباء مغلفه 


#ری بزباده عرد حلمات الف 
۲ ستخدم الثرمومترقي قياس شده ايار الصغيرة 
۲ - تعمل المقاومة على زباده تدفق التيار الكهربى 


سيق PN seme‏ ( البطارية - المصباح) 
؟ - دفق التيار الكهربي في مسار واحد عندما سّم توصيله على ......................... (الوالي - الوازي) 
۳ - في التوصيل على التوازي عند احتراق مصباح فان المصابيح الاخرى .............. ( تنطفئ - لا تتطفى) 
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تسمح المعادن بانتقال الالكترونات خلالها 


المقاومة الكهربية هي تدفىّ الالكثرونات في مسار مغل داخل الدائرة الكهرباثية 
سحب المغناطيس مشابك الورق المعد نية موه التنافر 

المواد العازلة هي مواد تسمح سمربان التيار الكهربي خلالها 

عكن رؤبه لمجال المغناطيسي 

قوه الجاذبية هي الوه التي تسمح يحذب المواد المصنوعة من الحديد 
عند مرور تيار كهربي في سلك معزول بنشا حوله جال مغناطيسي 
المفتاح الكهربي بتحكم في فتح وغل الدائرة الكهردائية 

المولد الكهربي يحول الطاقة الكهربية الى طاقه ميكانيكيه ١‏ 
قوه جذب المغناطيس للمواد البعيدة عنه أكار من قوه جذبه للمواد القربة منه 
عندما يكون المغتاح في الدائرة الكهربية مفتوحا تكون الدائرة مغلقه 

من اممله المواد الموصلة للكهر, باء النحاس 

الوه المغناطيسية قوه مرئيه 

جسم الانسان رديء التوصيل للكهرباء 

ستخدم الجلفانومتر في قياس شده التيار الكبيرة 

تستخدم المواد العازلة في صناعه مقاض ادوات الكهرباء 

كلما زادت المسافة زادت قوه ال جاذبية 

تسمح المواد العازلة مسربان الكهرياء خلالما 

الالكارونات هى الجسيمات صغيره تندفق عبر الموصلات 

مصدر الطاقة في الدائرة الكهربية هو الاسلاك 

لامد ان تكون اجزاء الدائرة الكهربية متصلة معا لكي تّدفىَ الالكارونات 
يحذب المغناطيس المواد عن طربق القوه المغناطيسية 

بضيء المصباح في الدائرة الكهربية المغلقة 

تدور التوربيئات عند اندفاع ماء السدود فتتولد الكهرداء من المولدات 

عبر الخشب من المواد الموصلة للكهرباء 

عبر البطارية احد امثله الحمل الكهربي 

النحاس من المواد المغناطيسية 

لا توجد علاقه بین الكهرباء والمغناطيسية 
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مسري التيار الكهربي في الدائرة الكهربية المفتوحة 

رکد الشحنات الكهربائية عبر الاسلاك الموصلة تعرف بالمقّاومة الكهربائية 
عند احثراق مصباح في دائرة موصله على التوازي تنطفئ > جميع المصابيح 
تستخدم المولدات المغناطيسات الدوارة الموجودة بداخلها م الكهرياء 

من مكونات الدائرة الكهربية البطارية والمفتاح الكهربائي 


لاام ۳ r‏ ض سسبب قوه ... (المغناطيسية - الجاذبية ) 
..... الكهربية من دف فق اكوا ف ادا ة الكهربية (الاسلاك - المقاومة) 
تزداد م ع زادظ ” ...الجسم (كثله - سرعه ) 
عبر البلاستيك من المواد . (الغير مغناطيسيه - المغناطيسية ) 
ES‏ اا ... الدائرة (غلق - فح ) 
تغطى اسلاك الكهر, ناء بماده .... (الحديد - البلاستيك ) 
جسيمات صفوه تلفق في الموصلات هي ........٠.‏ (الالكترونات - الذرات ) 
من العوامل الت تنوقف عليها قوه الجاذبية (الحجم - السرعة) 
عند احتراق احد المصابيح الموصلة على التوالي ....... باقي المصابيح (لا تتطفئ - تنطفئ ) 
تكون اال ة مفتوحه عندما تكون اجزاؤها ا (غيرمتصلة - متصلة ) 
تسمح المواد ................. سربان الكهرباء خلالما (الموصلة - العازلة ) 
او 8 انتقال الكهرباء خلالها (العازلة - الموصلة ) 
بزب اواد ال + (المولد الكهربي - المغناطيس ) 
بصم متبض القك الكل ا اليك لا و كرا (موصل - عازل ) 
سربان الالكاروتات خلال الاسلاك في مسار مغلق مسمى 9 (التيار الكهربي - العزل الكهربي ) 
ستخدم في المولدات والحركات واجهزه الكمبيوتر ..... (المولد الكهربي - المغناطيس ) 
مواد لا تتجحذب للمغناطيس المواد ... (الغبر مغناطيسيه - المغناطيسية ) 
جهاز سمل لبمار ادكه وودر وز عضله اقاب على ابض ( منظم ضربات القلب - المغناطيس ) 
المسار المغلق لنمّل الطاقة الكهربية سمى (الدائرة الكهربية - التيار الكهربي ) 
بفضل توصيل الدوائر لكبرية ف الشات والازل على لل (التواني -التوالي ) 


١‏ - مسار مغاق بستخدم لل الطاقة الكهربية 
۲ - طريقه د ّم فيها توصيل المصابيح في مسار واحد متصل 
۳ ره بم فیا توصيل المصابيح في أكثر من مسار 
4 - قوه غير مرئيه تسحب الاجسام لاسفل امجاه مركز الارض 
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ه - قوه غير مرئيه تنشا دين المغناطيس ومواد معينه بالقرب منه 

:4 الحيز حول المغناطيس الذي تظهر فيه اثار الوه المغناطيسية 

۷ - مواد لا تتجذب للمغناطيس 

۸ - مواد تتجذب للمغناطيس 

٩‏ - جهاز يستخدم مجموعه شفرات تدور بابر قوه الرباح او الماء لتوليد طاقه ميكانيكيه 
-٠‏ جهاز يحول الطاقة الميكانيكية المتولدة في التلوين الى طاقه كهربيه 

١‏ - طاقه تنتج من تدفيّ الشحنات الكهربية في موصل الكهربي 

2 حركه الشحنات الكهربية عبر موصل کهربي في مسار مغلق 

۳ اداه تستخدم لفح وغل الدائرة 

٠4‏ - ماده تندفق خلالما الطاقة الكهرائية سهوله 

0 تعتبر مصدر التيار الكهربي 

۱٦‏ - احب اختار الكهرباء سبب سران التيار الكهربي في جسم الانسان 
١۷‏ - ماده لا تندفق خلالما الطاقة الكهربية سهوله فهي تقوم تدفق الكهرباء 
ا مواد تسمح بسربان الكهرباء خلاطها 

5 مواد لا تسمح بالسربان الالكترونات خلالها 

۰ - مكون في الدائرة ببطئ من سران التيار الكهربي 

١‏ - طربقه ّم فيها توصيل مكونات الدائرة بمصدر الطاقة في مسار واحد 
١‏ - طريقّه سم فيها توصيل مكونات الدائرة بمصدر الطاقة في أكثر من مسار 
- محطه توليد الكهرماء التي تحنوي على مولدات تدفع الكهرباء الى الخاريج 
٤‏ - هي عبار ه عن الاجهزة الكهربية الموجودة في المنازل والشركات والمصانع 
6 - جهاز مستخدم في قياس شده التيارات الكهربية الصغيرة 

ا جهاز عمل البطارية ّم ادخاله في الصدر ويحفز عضله القاب على النبض على فترات منتظمة 


١‏ - لماذا تعتبر الدائرة الكهربية نظام ؟ 


۲ - لديك مجموعه من المواد .... اشرح بطريقة ما كيف توضح المواد المغتاط شية والمواد المخناطيسية ؟ 
۲ - تشكون الدائرة الكهربية من اربعه اجزاء اذکرها مع توضيح وظيفهكل جزء فيها 
؛ - كيف تستخدم المواد الموصلة والمواد العازلة في منزلك لحماتك من الصدمات الكهربية 


الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 


|1 1 . اك | 9 1 ١‏ 7" حر 01 : ا 2 
لوحذه الأولى : مراجعه على المقهوم الناسى 


)١‏ ضع علامة (/0) أو علامة ( × ) أمام العبارات الآتية. 
يعمل اللعاب الموجود في الفم على تليين الطعام 
| الغاز الناتج عن عملية الزفير هو ثاني أكسيد الكريون. 
| يتم تخزين الجلوكوز بواسطة الكبد والعضلات في صورة يوريا. 
ينتقل الطعام غير المهضوم من الأمعاء الغليظة إلى المعدة. 
010 يضخ الجهاز الهضمي الدم إلى العضلات لتقوم بالحركة. 
|| عدم تخلص الجسم من الفضلات يصيب الجسم بالأمرّاض: 


عضلة القلب من العضلات الارادية: 
يمن لطعم إلى ا المعدة خلال خلال ري يء. 


؟) تخير الإجابة الصحيحة:- 
...ءءء التساعد الجسم على أداء وظانفه المختلفة. 


تفرز الغدد الصماع 


اا (ا) الأملاح (ب) الهرمونات بج البروتينات 
آلا يطلق على النشا الحيواني اسم E he f‏ 
| (أ) البروتين (ب) الجليكوجين (ج) الفيتامينات 
أا يتم امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم في ............:. 
0 (أ) الكبد (ب) الأمغاء:الدقيقة (ج) الحويصلة الصفراوية 
يرسل .............. في الجهاز العصبي إشارات إلى الجسم للاستجابة عند وجود خطر. 
(أ) القلب (ب) الكبد (ج) المخ 
90 تصب الإنزيمات من البنكرياس والحويصلة الصفراوية في ............... 
ا (أ) المعدة (ب) الكبد (ج) الأمعاء الدقيقة 
لآم يحدث .. ..... لعضلة الحجاب الحاجز أثناء عملية الشهيق. 

(أ) انقباض (ب) انبساط (ج) ارتفاع 
13م في عملية ... يتم طرد البول خارج الجسم. 
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(د) اللعاب 
(د) الأملاح 
(د) المستقيم 
(د) المعدة 
(د) المريع 
(د) ثبات 


J‏ حم 
اي 1 


الصف السادس الإبتدائى الترم الأول ' 


(أ) التنفس (ب) الهضم (ج) الإخراج (د) النقل 

23 يتكون الجهاز العضلي . ... من العضلات والعظام, 

(أ) الهضمي (ب) الدوري (ج) الهيكلي (د) العصبي 
3 يتكون الجهاز .............. من عضلة القلب والأوعية الدموية. 
ظ (أ) الهضمي (ب) التنفسي (ج) الدوري (د) العصبي 
]| تنقي الكلية الدم من المواد الضارة بما يصل إلى .............. مرة في اليوم. 
0 )6 (ب) 5٠‏ (ج) "١‏ (د) ۳۰۰ 
الل يتوم الجهاز .............. بتخليص: الجسم من الفضلات الذائبة في الدم. 
ت (أ) العصبي (ب) الدوري (ج) البولي (د) الهضمي 


*) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين : 
ت ...0 طولها, ( يتقلص - يتمدد) 
| يحتوي اللعاب.على ........؛..... تعمل على تفكيك الطعام في الفم, (إتزيمات - هرمونات) 
02 تستخلص الزنتان غاز .؛........... أثناء عملية الشهيق . (ثاني أكسيد الكربون ‏ الأكسجين) 
53 يتجمع البراز داخل .. ... لحين التخلص منه. ( المستقيم ‏ الكبد) 
((| لا نستطيع التحكم في العشلات .. 5 ( الإرادية ‏ اللاإرادية) 
3 أثناء الزفير ..... .. الحجاب احاجن ( ينقبض - ينبسط) 
( الهضمي - الدوري) 
(البراز ‏ البول) 
الغليظة ‏ الدقيقة) 
(الكليتان - الرنتان) 


(ب) 
| (أ) ترشح الدم من الفضلات الذائبة 
(ب) نض الثم 
(ج) تخلص الجسم من الفضلات الغازية 
| (د) يجمع الظعام غير المهضوم لحين التخلص منه 


5) اكتب المصطلح العلمي لكل من : 


6 العضلات التي يمكن التحكم في حركتها . ) ( 
فتحة عضلية توجد في نهاية الجهاز الهضمي. ) ( 
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الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 


1 عملية تحويل الغذاء المعقد إلى مواد بسيطة. 


٤‏ وحدات مجهرية توجد داخل الكلية لترشيح الدم من الفضلات الضارة. 


011 خلايا على شكل ألياف طويلة لتسمح بالحركة. 


22220006 الأكسجين إلى العضلات والمخ. 
من الكلية خلال أنبوب رفيع إلى المثانة. 


عضلات الذراع من العضلات اللذا اللاارادية. 
8 الجهاز الهضمى يسة الأكسجين من الهواء الجوي. 
ا س الهرمونات والدم والقذاء إلى كل أنحاء الجسم. 


| 
تر بے ر وكير 


۸ ) لاحظ الأشكال ؛ ثم أجب عن الأسئلة الآتية: 


اه هاه هه هاه هاه ههه 


8 555 

(ب) عن وظائف هذا الجهال .............. 

(ج) العضو الذي يمثله الجزء (أ) هو ee‏ 

(د) اذكر اسم العضلة التي تساعد في عمل هذا الجهاز ....... 


١.‏ الاشكال المقابلة لأجهزة في جسم الإنسان”: 


5 0 1 Ns ا‎ 0 7 7 ۸ ۲ 


الصف السادس الإبتداني الترم الأول 


؟ - كتب رقم كل عضو أمام الوظيفة الخاصة به. 
| (أ) عضو تتجمع فيه فضلات الطعام غير المهضوم ( ) 


ظ (ب) عضو يقوم بإخراج الفضلات الغازية. ( ) 0 60 )3 AM‏ د ل 


(ج) عضو ينقي الدم من اليوريا. ( ) 


۴ ) أجب عن الأسئلة الآتية ٠‏ - 


)١ |‏ العضلة القلبية من العضلات اللاإرادية. اذكر السبب. 


؟) اذكر وظيفة واحدة لكل عضلة من العضلات التالية: 
عضلة القلب .عشّلات الفك ‏ عضلة الحجاتك#الحاجز ‏ عضلات الأمعاء 


3 ما سبب التنوع في شكل الخلا وحجمها في الكائنات الحية ؟ 


ا( قارن بين الؤد وفتحة القلرج من حيث نوع الفضلات التي يتم التخلض بمئها. 


د( ماما الطريقة التي تعمل بها كل العضلات ؟ 


*) ما الفرق بين العضلات الإرادية واللاإرادية؟ 


مستر/ إبراهيم منصور ` سي وى 35 الغو 


الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 


الوحده الاولى : مر اجعة على المفهوم الثالث 


!)هه مور أو علامة ( × ) أمام العبارات الآتية. 
| قوة جذب المغناطيس للمواد البعيدة عنه أكبر من قوة جذبه للمواد القريبة منه. 
KE‏ زوو هری قن بك نق تکفا ونه چان تي 
| من مكونات الدائرة الكهربية البطارية والمفتاحالكهربي. 
KE‏ عند احتراق مصباح في دائرة موضلة على التوازي تنطفئ جميع المصابيح. 
يسري التيار الكهربي في,الذائرة الكهربية المفتوحة؛ 
النحاس من المؤاد المغتاطيسية, 


تدور التوربينات عند اندفاع ماء السدود فتتولد الكهرباء من المولدات. 
| لا بد أن تكون أجزاء الدائرة الكهربية متصلة معًا لكي تتدفق الإلكترونات. 
| تسمح المواد العازلة بسريان الكهرباء خلالها. 


WETE 


ا ]| تحدث الصدمة اكهرية عند امس سلك غير معزول يسري فيه تار ري 


؟) تخير الإجابة الصحيحة:- 


0 يتوقف تدفق التيار الكهربي في الدائرة عند .. 


ا (أ) اغلق الذائرة (ب) تدفق تدفق الإلكترو نات (ج) إضاءة المصباح (د) فتح الدائرة 
531 سريان الإلكترونات خلال الأسلاك في مسار مغلق يصصمئ ........ 427 
| (أ) الدائرة الكهربية (ب) العزل الكهربر .¥ (ج) الكديد والمطاط (د) الحديد والنيكل 


# أئْ مما يلي يعتبر مواد مغناطيسية وموصلة للكهرباء؟ .!٠............‏ 
| (أ) النحاس والألومنيوم (ب) الألؤمنيوم.والحديد" ‏ (ج) الجذب المغناطيسي (4د) التيار الكهربي 
|( | جسيمات صغيرة تتدفق في الموصلات هي 


ا( مم (ب) الإلكترونات (ج) الذرات (د) الحبيبات 
ك من العوامل التي تتوقف عليها قوة الجاذبية .. 55 
أ( السرعة' (ب) الكتلة (ج) الزمن (د) الحجم 
10 عند احتراق أحد المصابيح المتصلة على التوالي .. 
(أ) تزداد إضاءة (ب) تقل إضائوة (ج) لا تتآثر (د) تنطفئ 
20 أي مما يلي من المواد غير المغناطيسية ؟ 200111 


مستر/ إبراهيم منصور ®` و03 قوق 


الصف السادس الإبتدائى الترم الأول ' 


(أ) دبابيس مكتبية (ب) برادة حديد (ج) ملعقة نحاسية (د) مسمار حديد 
يصع مقبض المفك الكهربي من البلاستيك لأنه .. 
(أ) عازل للكهرباء (ب) موصل للكهرباء (ج) يتمتع بالمرونة ‏ (د) خفيف الوزن 
0 5 مصدر الطاقة في الدائرة الكهربية هو .. 0 
| (أ) المفتاح ‏ (ب) البطارية (ج) الأسلاك (د) المصباح 


1 المسافة بين ت ومركز الأرض ˆ (ب) كتله الجسم (ج) سرعة الجسم (د) مساحة الجسم 


يسحب المغناطيس المواد SEET = Ba = n‏ 
]1 كلما قلت المسافة بين الجسم ومركز الأرّض ... راقوة الجائبية. كسد ا 
07 تكون الدائرة مفتوحة عندما تكؤن أجزاؤها. ش (إمتصلة ‏ غير متصلة ) 
(f‏ تقطى أسلاك الكهرياء يما ,............. , . ( الحديد ‏ البلاستيك ) 
08 يضيء المصباح في الدائرة الكهربية .. 55 ( المفتوحة ‏ المغلقة ) 
TT‏ تنتقل الالكثزونات عبر أسلك مصنوع من في الدائرة الكهربية (البلاستيك - النحاس) 
.. في الدائرة الكهربية . 


| عند انطفاء | مصباح في دائرة متصلة على .. ..... تنطفئ جميع (التوالي - التوازي ) 
ان 1 


.. الكهربية من تدفق الإلكترونات في الدائرة الكهربية ( المقاومة ‏ الأسلاك ) 


( المغناطيسية ‏ غير المغناطيسية ) 
( العازلة ‏ الموصلة ) 


(ب) 
(أ) يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية 


(ب) یچم المواد تسلو عيش الحديد 
(ج) مصدر الكهرباء في الدائرة الكهربية 
(د) يتحكم في فثح وغلق الدائرة الكهربية 


5) اكتب المصطلح العلمي لكل من : 
]7 طريقة لتوصيل الدوائر الكهربية › ١‏ ( 


مستر/ إبراهيم منصور 


الصف السادس الإبتداني الترم الأول 


[]) إذا احترق أحد المصابيح فيها لا تنطفئ المصابيح الأخرى. ) ( 
8 النمط الذي تشكله برادة الحديد بالقرب من المغناطيس. ۱ ( 
5 القوة التي تسمح للمغناطيس بجذب المواد المصنوعة من الحديد. ١ ١‏ 
© مسار مغلق لحركة التيار الكهربي : ١:‏ 


عضلات الذراع من العضلات اللاارادية. 
17 الجهاز الهضمى يستخلص الأكسجين من الهواء الجوي. 
الجهاز التنفسى ينقل الهرمونات والدم والغذاء إلى كل أنحاء الجسم. 


(آ) مصدر الكهرباء في الذائرة يمه الشكل رقم . 
(ب) المكون في الشكل رقم )١(‏ مصنوع من مادة... 
بسريان الكهرباء خلاله ( عازلة - موصلة ) 
(ج) وظيفة الجزء رقم )٤(‏ ..... 


| (ب) عند فتح المفتاح (ب) فقط تضيء المصابيح ... 


ق لكي يضيء المصياج (؟) يجب غلق التقتاج (ا) والمفتاح 
| (د) عند فتح المفتاح (أ) تنطفئ جميع المصابيج في الدائرة 
الكهربية . فسّر ذلك. 


مستر/ إبراهيم منصور 


الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 


| (أ) أراد والدك أن يصلح أحد الأجهزة الكهربية في المنزل. 
فاي من الأدوات المقابلة تصلح للتعامل مع الكهرباء 
بطريقة آمنة ؟ (1-؟) 


| (ب) اذكر سيب اختيارك. 


: اجو عن اند الانية‎ ) ١ 
۰ ماذا يحدث عند لمس سلك ,غير معزول يمر به ثيار كهربي ؟‎ )١ | 
انكسر كوب زجاجي › فاقترحت مریم جمع بقاياه المتنائرة على الأرضن بالمغناطيس.‎ ( 
هل توافق مريم في رأيها ؟‎ )* 
وضح السبب في رأيك.‎ ): 


ام تضتع أسلاتاالكهرياء مل مادة النحاس أو الألومنيوم. وضع اليب 


؟) ماذا يحدث إذا تم لف سلك يمر به تيار كهربي حول مسمار من الحديد ؟ 


ا 


